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MINISTERIO DE EÜOmnvIIA 

Planta del personal temporario a ocupar durante el ejercicio 1976. 

Contrato tipo, 

DECRETO 
N° 1.853 

Bs. As.. 31;876. 



a FUERZAS ARMADAS 



Régimen para el Personal de In- 
vestigación y Desarrollos. 
Incrementos en las compensacio- 
nes. 

DECRETO 

N°1.83|>... ,,: . 

Bs. As., Sito. ",,/. 
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ISTO la* necesidades de servido del Misterio de Economía, y 

considerando: 

Que es menester estableces «na planta temporaria para trabajos especia- 
les, que dada la magnitud de la jurisdicción, se presentan diariamente. 
Que la medida propuesta se encuadra dentro de las situaciones específicas 
Que justifican la incorporación de personal temporario y asimismo cumpli- 
menta los requisitos establecidos al respecto por el régimen para las dota- 
ciones de tal carácter, fijado por el decreto N? 276 del 30 de abril de 1976. 
Que el gasto que demande ia incorporación aludida se atenderá con los 
créditos disponibles y no requerirá refuerzos presupuestarios. 
, Por ello, 

"Ssl Presidenta 

de la Nación Argentina 

Decreta: 

Artículo 1* — Apruébate para el Ministerio de Kconomfa la planta de perso- 
na) temporario a ocupar durante «I ejercicio M7#, de eenfoririídad con el agrttpa- 
miento funcional y tope máximo de remuneraciones que como Anexo I forma parte 
integrante del presente decreto. 

Art. 2' — Apruébase el modelo de contrato tipo que se agrega como Anexo II. 

Art. 3? — Exceptúase a los cargos previstos en la planta aprobada por el pre- 
sente de lo establecido en el Artículo 1? del Decreto N? 386 de lecha 26 de noviembre 
de 1973. 

Art. 4* — Autorizase al Ministerio de Economía a contratar a las personal 
euyo detalle figura en el Anexo III, en las funciones, remuneración y término allí 
consignado. 

Art. 5* — Ei> gasto que demande la contratación del personal transitorio de que 
se trata se atenderá con imputación a la partida Finalidad — Punción 6.60 — Ju- 
risdicción 50 — Programa 001 — Carácter — Servicio Administrativo 0.357 — Sec- 
ción 1 — Inciso 11 — Partida Principal 1120 — Código Contable 238.706 del Pre- 
supuesto 1976 en función eíe lo establecido en el Artículo 13 de la Ley de Conta- 
bilidad. 

Art. 6» — Comuniqúese, publíquese» dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

VÉDELA. 
José A. Martínew de Boas. 

ANEXO I 
PERSONAL TEMPORARIO A OCUPAR DURANTE EL EJERCICIO 1976 



Situación de 
Revista 



Unidad 
donde 



Puesto de 
trabajo o función 
que desempella 



Remuneración 

unitaria máx. 

mensual 



Horas 

diarias 



Cantidad 
de agentes 



Contratado Ministerio 



Asesor 



30.076 
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ANEXO 11 

Entre el Ministerio de Economía, en adelante llamado el Contratante y que 
constituye su domicilio legal en la calle Hipólito Yrigoyen 366, capital Federal por 

una parte, y el señor .,,,.....„.,,..,.. ÍM.L W > en 

adelante llamado el Contratado que registra como domicilio *>eal en la caite .... 
de y qiie rfimUtuyc domi- 
cilio' iegai' en la V. por te, otra parte, se conviene en celebrar 

el presente contrato de locación de servicios, de acuerdo a la autoxiaación con- 
ferida por con sujección a las siguientes cláusulas: 

Primera: El Contratado prestará sus servicios tejo relación de d epen den cia •» 
a) Ministerio de Economía, en calidad da 

Segunda: El Contratado prestará servicios de lunes a viernes a razón de 

horas semanales, en el horario, forma f lugar que establezca el Contratante. 

Tercera: El Contratado percibirá coas» retribución por sus servicios una remu- 
neración mensual básica de <$ • ) 

pagaderos por mes vencido. 

El presente contrato tendrá una duración de meses a partir 

dei día y basta el día inclusive. 

Cuarta: El Contratado tendrá derecho a la percepción del sueldo anual com- 
plementario, asignaciones familiares y toda otra compensación establecida por las 
«armas vigentes en la Administración Publica Nacional. 

Quinta: El Contratado queda comprendido dentro del régimen de licencias ins- 
tituido por el Decreto N<? 1.429|73 o cualquiera que lo sustituya dentro del ámbito 
de la Administración Pública Nacional. 

Sexta: La retribución del Contratado estará sujeta a descuentos jubilatorios. El 
Contratado abonará los gravámenes impositivos que le sean aplicables en virtud de 
la legislación vigente. 

Séptima: El Contratado quedt-. sometido a las disposiciones, órdenes discipli- 
narias, métodos y normas de trabajo que establezca el Contratante, comprometién- 
dose a su fiel cumplimiento. 

Octava: Los partas podrán rescindir el presente contrato en cualquier momen- 
to sin necesidad de interpelación judicial ni derecho a reclamar indemnización al- 
guna por parte del Contrátente o del Contratado, según sea el caso. 

Novena- Para cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del 
presente contrato que debiera ser dirimida por Tribunales Judiciales, las partes 
aceptan desde ya someterse a la jurisdicción de la Justicia Federal déla Capital 
Federal. Conforme las partes y previa lectura y ratificación se fuman dos 3) ejem- 
plares de un mismo tenor y a un solo efecto quedando el original en poder del 
contratante y el duplicado en poder del contratado. En la ciudad de Buenos Aires 
a ios : días del mes de *»i ««« nw 
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ISTO m propuesto por «J señor Mi- 
nistro dé Defensa, y 

CONSlD&SAtnpa: 

Que es ¡necesario fijar al personal 
comprendido en el "Régimen para el 
Personal:: de Investigación y Desarro- 
llos dé las Fuerzas Armadas**, una 
remuneración acorde con las particu- 
lares f «aciones y tareas que desarro- 
lla, la* «ue se eMtcuentran estrecha- 
mente vinculada* a la defensa na- 
cional; 

Que la Comisión Técnica Asesora de 
Política Balaría! del Sector Público 
ha tomado la intervención que le 
compete;: 

Por ello; , y 

El Presidente 

be xa Naoón Argentina 

Decreta: 

Artículo 1? — Increméntase la Com- 
pensación por Gastos establecida en el 
artículo 30 del Decreto N? 4381 del 15 
de mayo de 1973 para los agentes com- 
prendidos en el Régimen para el Per- 
sonal de Investigación y Desarrollos de 
las Fuerzas Jamadas, en los importes men. 
suaies que Se detallan en el Anexo I 
que forma parte del presente decreto. 

Art. 2<? — El gasto que demande el cum- 
plimiento de lo establecido precedente- 
mente será atendido con los créditos vi- 
gentes de la Jurisdicción, Ministerio de 
Defensa. 

Att. V — Comuniqúese, publíquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

VIDELA. 
Jésé M. Ktix. 
Jeeé A. Martines de Hoi 

ANEXO I 



Grapa 



Categoría 



Incremento 
Compensae. 
por Gastas 



Gf 
D 

F 

a 

H 



I 

n 

i 

n 

ni 

i 

Í£ 

III 

I 
II 

m 

i 
n 

i 

n 

ni 

i 

ni 



45.589 

39.572 

37.248 

33.412 

31.268 

29.734 

21.729 

20.754 

19.485 

18.240 

16.461 

14.683 

13.879 

12.815 

11.987 

9.734 

8.890 

8.411 

7.967 

7.531 

7.027 



ORGANISMOS DEL ESTADO 

FrocmwMn del Tesoro* 

Promociones, ' 

DECRETO 
W 1.852 

Bs. As., 31j8¡76. 



del año 197. 



ANEXO m 



Apellido 
y Nombre 



Remuncr. Término del 
Documento mensual contrato 

de Identidad Función Pesos <1) 



Arce, Lucio L. ...... 

ÍCscobio, Ramiro F. 
Gariboldi, Víctor G. 
Jáuregui, Hugo E. .. 

(1> Duración máxima 
senté. Decreto. 



D.N.l. 10.122.632 Ase.w . 30.078 6 meses 

M.T. 4.293.689 Asesor 30.078 6 meses 

.[. M.I. 5.062.733 Asesor 30.078 6 meses 

M-t 7.729.125 Asesor 30.078 . . 6 meses 

par s er Ejercicio 1976, que se adecuará con la fecha del pre- 
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ISTO que en la estructura de la Pro- 
curación del Tesoro de la Nación, 
aprobada por decreto N? 3008 [70 y 
sus modificatorios existen cargos va- 
cantes, y 

CONSIDERANDO: 

Que con las coberturas de dichos car- 
gos, por promoción se tiende a sa- 
tisfacer necesidades ineludibles de 
los servicios del mencionado organis- 
mo; 

Que en cumplimiento de lo dispues- 
to por el decreto N<? 386)73 se dispuso 
el descongelamiento de los cargos 
aludidos, como así también los que 
resulten vacantes como consecuencia 
de las promociones que se efectúen, 
al otorgarse la excepción prevista en 
el artículo 3? del citado decreto por 
resolución conjunta de las Secreta- 
rías de Estado de Hacienda y Gene- 
ral de la Presidencia de la Nación 
N° 106 de fecha 24 de agosto del año 
en cursó; 

Que a tal fin se han evaluado las 
condiciones de idoneidad de los can- 
didatos a promover para .. preservar 
las funciones dentro de las cuales se 
desenvuelve la Procuración del Te- 
soro; 



Por ello y k> determinado por el as* 
tículo 19 "in fine" del decreto nú- 
mero 828 de fecha 13 de setiembre 
de 1974, 

El Presidente 

de la Nación Argentina, 

Decreta: 

¿ Ártica»» V — 'Prowaétese, en jurisdio- 
eiótt dé la Procuración del Tesoro át 
la JíaeMü, Agrupa miento Administrat ve 
— Personal Superior— a los siguientes 
funcionarios: a -..entecaría 23 — Asesor— 
i los actuales Categoría 22 del misma 
Agrupamiento, doctores Mario Baldomc- 
ro Bandín ÍMX 4.47*.202>; Orlando Ru- 
bén De Snnone (MX 5.588.202) y Héctor 
¿ose Guerrero' <MX 4.337.066); a Cate- 
goría 23 — Asesor Abogado — a los ac- 
tuales Categoría 21 del Agrupamientfl 
Profesional doctores Iternando Botet (M 
L 4.337.70*), Carlos Diego Calvo (M.I 
4.0B5.999) y José Gerardo Palacios Har- 
dy <M.I» 4.4294M). 

Are. V — Comuniquiase, publíquese. dé- 
se a la Dirección Nacional del Registre 
Oficial y archívese 

VIDELA. 
Julia A. Gémez. 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

Subsecretaría Legal y Técnica. 
Designación. 

DECRETO 
N° 1.860 

Bs. As., 31876. 
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ISTO el Decreto 1SP 311 de fecha 39 
de abril de 1976 v lo propuesto por 
la Secretaría General — Subsecreta- 
ría Legal y Técnica — (Dirección 
General de Control de Gestión de Es- 
tado), y 

CONSIDERANDO 

Qae en la citada Subsecretaría se ha- 
lla vacante el ca¡"^o cuya cobertura 

resulta necesaria para atender la ñia« 
pigmentación de su respectiva orga» 
ni /.ación. 

Por ello, 

El Presii'ente 

be la Nación Argcnt rwA 

Decrfta: 

Artículo 1* — Desígnase en la Secre- 
taría General de la Presidencia de la 
Nación, Unidad Sub;;eeretaría Legal y 
Técnica (Dirección General de Control 
de Gestión de Estado) en el Agrupamien- 
to Administrativo en la Categoría 23, ai 
Licenciado D. Fernando O. Sílveira Gal- 
bán (M.I. N» 4.373.50*). 

Art. 2» — El gasto que demande el cum- 
plimiento del presente Decreto, se impu- 
tará con cargo a las partidas específicas 
del presupuesto de la Presidencia de la 
Nación 

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Rpgis'.rs) 
Oficial y archívese. 

VIDELA. 
Altano E. Harguindeguy. 

FUERZAS ARMADAS 

Delegaciones Militares. 

Designación de! integrante ante 
la Junta Interamericana de Deíenr 
sa. 

DECRETO 

N° 1.355 

Bs. As., 3|&176 
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ISTO la nota letra DGP, PGE (ATE> 
N<? 204 "C"f76 de fecha 21 de junio da 
1976 del Comando General de la Ar- 
mada, lo informado por el Estad» 
Mayor Conjunto, k> propuesto por el 
señor Ministro de Defensa, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Junta Inieramericana de De- 
fensa solicitó del Gobierno Argentina 
contribuyera con' personal superior 
para la integración de sus órganos 
dependientes; 

Que dicha contribución encuadra 
dentro de nuestra tradicional políti- 
ca de cooperación oon d citado Or- 
ganismo; 

Que en virtud de ello, resulta con- 
veniente satisfacer el pedido formu- 
lado; 
Por ello. 



Eíl Presidente 

de la Nación Argentina 

Decreta: 

Articulo !• — Desígnase enemistó» 
permanente" por el término de Setecientos 
l Cincuenta (7j50) días, a partir del Y> da 



BOf ETW OFTCTAT; - Máf£S 14 Je setiembre de 1978 
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enero de 1977, como Secretario de la De- 
legación Militar Argentina ante la Jun- 
ta Interamericana de Defensa, y Agrega 
do Militar Adjunto a 3a Misión Perma- 
nente de la República Argentina ante ia 
Organización de Jos Estados Americanos, 
al señor Capitán de Fragata D. Emilio 
José Gregorio Osses Bianchetti. 

Art, 2? — El Comando General de la 
Armada, otorgará los correspondientes 
pasajes de ida y vuelta. 

Art. 3? — Los gastes que demande el 
cumplimiento del presente decreto, serán 
imputados a las partidas correspondientes 
al Gomando General de la Armada pa- 
ra los años 1977 y 1978. 

Art. 4» — Por Ceremonial del Estado 
©e le extenderá ©1 pasaporte correspon- 
diente. 

Art. 5* — Comuniqúese, publiquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

VIDÉLA. 
José M, Ktix. 
César A. Gusczetti. 



FUERZAS ARMADAS 

Junta Interameiicana de Defensa. 
Designaciones. 
DECRETO 

N<? 1.957 

Bs. AS., 3|9¡76 
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"ISTO 1» nota letra DGPN, PGE 
1 (ATE> N» 153 "C";76 de fecha 6 ai' 
mayo de 19'<6 del Comando Genera] 
de la Armada, lo informado por el 
Estado Mayor Conjunto, lo propues- 
to por el señor Ministro de Defensa, y 
CONSIDERANDO: 

Que la Junta Interamericana de De- 
fensa solicitó del Gobierno Argenti- 
no contribuyera con Asesores Mili- 
tares para la integración de su Es- 
tado Mayor; 

Que dicha contribución encuadra den- 
tro de nuestra tradicional política de 
cooperación con el citado Organismo; 
Que en virtud de e.'io, resulta conve- 
niente .-satisfacer el pedido formulado; 
Por ello, 

El Pri:si¡m ntií 

di la Nación Argentina 

Di- creía: 

Articulo I a — Acéptase el pedido for- 
mulado por la Junta Interamericana de 
Defensa en eJ sentido de contribuir con 
Asesores Militares en .a integración del 
Estado Mayor del citado Organismo, 

Art. 2*? — Designase en "misión per- 
manente" por el término de Setecientos 
Cincuenta (750) días, a partir del 1? ie 
enero de 1977 como Asesor en la Delega- 
ción Militar Argentina ante la Junta In- 
teramericana de Defensa y Agregado Na- 
val Adjunto al señor Capitán de Navio 
D. Enrique Francisco Donadini, en re- 
emplazo del señor Capitán de Navio, 
D, Rubén Osear Franco, designado por 
Decreto N? i.110 del 11 de octubre de 
1974. 

Art. 3? — Las gastos que demande el 
cumplimiento del pre-eatc decreto serán 
imputados a las partidas correspondien- 
tes del Comando General de la Armada 
para los años 1D77 y 1978. 

Ait. 4? — Por Ceremonial del Estado 
se le extenderá ei pasaporte correspon- 
diente. 

Art. 5' — Comuniqúese, publiquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

VIDELA. 

José M. Klíx. 
César A. Guzasetti. 



FUERZAS ARMADAS 

Observadores Militares e« Zona 

Canal ele Suez. 

Cese y nuevas designaciones,. 

DECRETO 
N? 1.966 

Bs. a»., z\m$. 

VISTO la nota letra DGPN, PGE 
(ATE) N? 188 'C" 76 de fecha 11 de 
mayo de 1976, del Comando General 
de la Armada, lo informado por el 
Estado Mayor Conjunto, lo propuesto 
por el señor Ministro de Defensa, y 
CONSIDERANDO : 

Que la Secretaría General de las Na- 
ciones Unidas ha solicitado la desig- 
nación de nuevos observadores mili- 
tares en reemplazo de aquellas que 
ya cumplieron su período de perma- 
nencia en la Zona del Canal de Suez 
Que acceder al requerimiento formu- 
lado encuadra dentro de la tradicio- 
nal política argentina de coopera- 
ción hacia el citado Organismo; 
Por ello, 

Ri. Prbsiiuínte 

de la Nación ArgerAima. 

Decreta : 

Articula 1? — Acéptase el pedido for- 
tunado por la Secretaría de las Nacto- 
■M Unido*, de mantener observadores 



militares argentinos destacados en las lí- 
neas de cese del fuego en la Zona del 
Canal de Suez y en aquellas otras que 
el desarrollo de las operaciones de ese 
conflicto así lo exijan, de acuerdo al des- 
pliegue que establezca el Jefe del Esta- 
do Mayor de la ONUVT. 

Art. 2™ — Cese en sus funciones con 
techa 9 de diciembre de 1976, como ob- 
servador militar en la Zona del Canal 
de Suez el señor Capitán de Corbeta D. 
Gerardo Alberto Pazos, designado por de- 
creto N<? 1311174 de fecha 30 de octubre 
de 1974. 

Art. 3' — Desígnase en "misión per- 
manente" con fecha 2 de diciembre de 
1976 y por el término de tres (.3) meses 
hasta dos (2) años aproximadamente, co- 
mo observador militar en la Zona del 
Canal de Suez, al señor Teniente de Na- 
vio D. José María Mauráio. 

Art. l*> — Las Naciones Unidas otorga- 
rá al mencionado Oficial en concepto de 
viático diario, la suma de diez (TJ$S 10,00) 
dólares estadounidenses, cantidad que de- 
berá deducirse de .su retribución. 

Art. 5 ? — Las Naciones Unidas, en mé- 
rito a lo propuesto por el citado Orga- 
nismo Internacional, proveerá los corres- 
pondientes pasajes de ida y vuelta por 
vía aérea, quedando a cargo del Coman- 
do General de la Armada la asignación 
de todo otro pasaje para loa familiares 
que reglamentariamente le corresponda. 

Art. 6* — Los gastos que demande el 
cumplimiento de! presente decreto, serán 
imputados a las partidas correspondien- 
tes del Comando General de la Armada, 
para los años 1976, 1977 y 1078. 

Art. 7 ? — Mientras dure el desempeño 
de la misión encomendada, el personal 
citado será considerado con estado di- 
plomático. 

Art. 8? — La vinculación d¿- dejíenden- 
cia del personal designado será de "agre- 
gado al Estado Mayor Conjunto", durante 
el desempeño de sus funciones, 

Art. 9" — Por Ceremonial del Estado 
se ie extenderá ei pasaporte correspon- 
diente. 

Art. 10. — Comuniqúese, publiquese, 
dése a la Dirección Nacional del Regís- 
tro Oficial y archívese. 

VIDELA. 

José M. Ktix, 
César A. Guzxetti. 



Art. 3* — El Contador Carlos P. Ro- 
mano hará entrega de 'os documentos so. 
ciales de la Asociación Mutual "17 de Ju- 
lio" al señor Procurador Jorge Aszkenazl 
Haiin, con un informe respecto al estado 
de las gestiones en curso, conforme con 
las instrucciones que le impartiera la Ge- 
rencia de Fiscalización, y los asuntos 
pendientes de resolver. 

Art. 4? — Regístrese, pase a la Geren- 
cia de Fiscalización para su conocimien- 
to y efectos a que hubiere lugar, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Ofi- 
cial y agregúese a sus antecedentes. 

Héctor HIrara Vito. 
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RESOLUCIONES 



MINISTERIO DE KELACLONES 
EXTERIORES Y CULTO 

Autori'/a Ikvmia. 

RESOLUCIÓN 

N*-' 72 

E.>. As., 207178 



V 



ISTO el pedido de licencia sin re- 
muneración que formula la señori- 
ta Nélida Beatriz Mograbi, Agrupa- 
miento Administrativo, Categoría 10; 
y atento a lo dispuesto por los artícu- 
los 6? inciso d) y 7*? inciso d> del 
Decreto N 1 ? 1429 del 22 de febrero de 
1973. 

El Subsecretario G^npral 
Resuelve : 

Artículo 1* — Autorizar la licencia sin 
remuneración que solicita la señorita Né- 
lida Beatriz Mograbi. Agrupamiento Ad- 
ministrativo, Categoría 10, por el término 
de Seis <6> meses, a partir del T' de agos- 
to de 1976, de conformidad con lo dis- 
puesto por los artículos 6?, inciso d) y 
7 1 ? inciso dV del Decreto N'? 1429 del 22 
de febrero de 1973. 

Art. 2? — Pase a la Representación del 
Tribunal de Cuentas de la Nación, comu- 
niqúese, tómese razón y archívese. 

Repelió. 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ACCIÓN MUTUAL 

Cese y designaciones. 

RESOLUCIÓN 
N? 363 

Bs. As., 6|9|76 



C 



^onsultando necesidades de! servicio, 

El Delegado Militar a cargo del 

4ft»tituto Nacional de Aeción Mutual 
tesuelve: 

Artículo 1* — Dés<« por termiuadas, a 
partir de la fecha de notificación, las 
funciones del señor Contador D. Carlos 
P. Romano como Interventor de la Aso- 
ciación Mutual "17 de Julio*', Matrícula 
446 de Capital Federal. 

Art. 2* — Desígnase Interventor en la 
Asociación Mutual "17 de Julio" Matrícu- 
la 446 de Capital Federal, al señor Super- 
visor de la Gerencia de Fiscalización 
Proc. Don Jorge Aazkenaai Hahn, "Libre- 
ta de EaroUttUeato 0.341.161. 



MINISTERIO DE CULTUP\ 
Y EDUCACIOJN 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE CIENCIAS 
EXACTAS Y NATURALES 

Expediente N' 428.568)76 - Anexo % 

Se notifica al señor PABLO ARIEL 
REGALSKY <M. I. 7.961.989) la Reso- 
lución de la Universidad de Buenos Ai- 
res N'-> 799, en su parte dispositiva que a 
continuación se transcribe: 

'Art. I o — Dar de baja, por razones 
de servicio a partir del primer día hábil 
posterior al de la notificación de la pre- 
sente de conformidad con lo determina- 
do por el artículo l n de la Ley 21.274, 
al agente de la Clase A. Categoría IX de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Na- 
turales, señor Pablo Ariel REGALSKY 
(L. E. 7.961.9S9, Legajo 42,292). 

'Art. 2'-* — El señor Pablo Ariel RE- 
GALSKY percibirá la indemnización a 
que se refiere el artículo 4' 1 de la Ley 
21.274 en la forma que determina el 
artículo 5 o de ia misma, 

Firmado: Edmundo Said. Capitán de 
Navio. Delegado Militar." 

e.l4(9 N<? 9.573 v. 16 9:76 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE CIENCIAS 
EXACTAS Y NATURALES 

Expediente N» 4Sft.834.76 

Se cita por 3 <tre¿>> días hábiles al 
señor EDUARDO BENITO FRANCISCO 
CORVALAN (M. I. N^ 7.721.5701 notifi- 
f:' ,T 'Ciole nüe debe reintegrarse a fjus ta- 
reas en 24 horas bajo apercibimiento de 
cesantía. 

e.14-9 N rj 9.574 V.16j9;76 

Secretaría de Ciencia y Tecnología 

CONSEJO NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

CONICET cita e intima a ENRIQUE 
STEFANI para que dentro de los ocho 
días comparezca ante dicho organismo 
a iustificar las inasistencias incurridas 
desde el 1? de enero de 1976, bajo aper- 
cibimiento de declararlas injustificadas 
y de lo que corresponda por derecho. — 
José A. L. Haedo. Interventor. 

e.!4 ! 9 N? 9.553 V.16Í9J76 



MINISTERIO 

DE BIENESTAR SOCIAL 

Secretaría ele Seguridad Social 

DEPARTAMENTO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 

LEY N<? 9.686 

Cita por el término de 10 dias a las 
personas que tengan derecho a percibir 
ia indemnización de la Ley N? 9.688, de 
acuerdo a la nómina que se detalla. Con- 
currir a H. Yrigoyen N? 1747, Buenos 
Aires. 

ARAUJO, Alcides. 
ARRIETA, Hugo Ismael. 
BALAGUER, Miguel Ángel. 
CABRERA, Ornar Roberto. 
DÍAZ DOUGLAS, Martin. 
GRASPONI, Osear. 
LOBOS, Florencio Sixto. 
MARTÍNEZ, Mario Ramón. 
OBREGON. Saturnino. 
OJEDA, Isauro. 
PARED, David Alipío. 
PEDROCCA, Ángel Antonio. 
PERLO, Luis Carlos. 
PÉREZ, Ducrecia del Carmen, 
RODRÍGUEZ, Alfredo. 
RODRÍGUEZ, JOSé. 
RODRÍGUEZ, Teófilo Humberto. 
ROTEÑO. Carlos Alberto. 
SAN MARTIN, Juan Félix. 
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SOSA. Casimira. , 

VASQUEZ, Catalina. 

GI7ZZO, Mario Cesas. 

MELGAREJO, Plácido. 

AGUILERA, Jorge Horacio. 

BALMAOEDA, José CefcrhM. 

MELVI, Alfredo Dalbecio, 

PAZ, Orlando. 

VREDOME, Ado. 

AGOSTA, Carlos Alberto. 

ALBIZU, José Antonio. 

ALDERETE, Belisario Erlindo, 

AMARILLO. Ismael Aníbal. 

ANALUBERT, Manuel Alberto, 

ANDRADA. Elida A. 

ARENA, Genaro. 

ASCHIERI. César Luis. 

AYALA, Ricardo. 

AGUIRRE, Jorge. 

BACIFAVA, José Luis. 

BARBERA, Juan Francisco. 

BARRIOS, Eduardo Jacinto, 

BARRIOS, Lucilo Lázaro. 

BELLOSO, Osear Gervasio. 

BENITEZ. Samuel. 

BERNARDO, Osear. 

BERON. Marcial. 

BRANDI, Ovidio Luis. 

BRUZZONE, Roberto Ángel. 

CABRAL, Carmen Salvador. 

CAMINO, Carlos Ángel, 

CAMPISI Florencio 

CAMPOS, Néstor Osear. 

CANIGIULA, Salvador. 

CANOSA, Noemi Olga. 

CASINI. Alberto Marcelino. 

CASTAGNINO, Raúl. 

CÉSPEDES. Rene Claros. 

CORZO Andrés. 

CUENCA. Est-ban Nicolás. 

CHAILE. Candelario Armando, 

CARRION, José 

CHAUVIE. Pabío Eduardo, 

DÍAZ, Emilio Raúl. 

DÍAZ. Manuel Antonio. 

ESCOBAR Rito, 

ESTRADA'. Norberto Osear. 

ETCHESFBERE, Pedro Héctor. 

FALERO, Osear. 

FERNANDEZ, Víctor Américo 

FIGUEIREDO, Horacio Osear. 

FIORA. Osear Héctor. 

FRÍAS, Hipólito Argentino, 

GALEA NO. Alberto. 

GALEONE, Antonio Domingo. 

GARAY, Eusebio. 

GARCÍA NOGUEIRA, Juan Luís. 

GIMÉNEZ, José. 

GODO Y. Luis Rodolfo 

GONZÁLEZ. Mario. 

GONZÁLEZ, Juan de J. 

GONZATTI, Doroteo Simón. 

GORONDONA, Gil. 

GRAMAJO, María Elisa. 

GRILLI, Eduardo. 

GULI.A, Francisco. 
JIMÉNEZ. Dardo Jorge. 

JATJREGUI LORDA. Ricardo Guilierm* 

KREDENSIR PAZ, Victo-- David, -i 

KSIAZEK, Carlos 

LASTRA. Saturnino de Jesús. 

LF.PIDI. Juan Carlos. 

LEIVA, Donato Arturo, 

LONZALES, Lillia Dora. 

LÓPEZ. Armando. 

MACHADO. Feli.oe. 

MAITA, Buenaventura 

MARCHAN, Ángel Alfredo. 

MÁRQUEZ, Edmundo. 

MÁRQUEZ, Julio Rolando, 

MASCARO. Pedro. 

MATA, Ismael. 

MAYORGA, Agustín Alfredo, 

MELGA, Martiniano Alberto, 

MERLINI, Pedro Ernesto , 

MOLINA. Israel Bonifacio 

MONZÓN, Edmundo Acacio. 

MORA OJEDA. Eugenio. 

MORENO, Pedro Alberto. 

MORENO. Segundo Manuel, 

MOREIRA. Agustín. 

MUNNA Benito. 

ORELLANA. Flores O. Fernando. 

OVIEDO. Ramón Adrián 

PACCALONI, Roberto. 

PALACIOS, Roberto Máximo, 

PAULUK. Francisco. 

PÉREZ, Lucrecia del Carmen, 

POH. Adán. 

PONCE, Domingo Gregorio. 

PONCE, Enrique Carmen. 

RAMOS, Federico Rafael 

RODRÍGUEZ, Quiroga Walter, 

RODRÍGUEZ, Electo Esquive!. 

RODRÍGUEZ, Miguel Ángel, 

SAIOVTCI Brana. 

SALTO, ELADIO 

SEGOVIA, Roberto Lorenao 

SCARPELLI, Antonio. 

SOSA, Nicasio. 

SOSA, Santos Florentino. 

SOTO, Antonio 

TEDESCO, H. Eugenio Lucero, 

TEJEDA, Juan Enrique. 

TELLO, Ramón. 

TOLEDO, Ramón Asunción. 

TORNATORE, Alberto Ramón. 

TORRES, Ramón, 

TORRES, Víctor E. 

TRAJTEMBERG Wolf 

TRINIDAD. Osvaldo Raía, 

VAN BECEL^ERE. Qsoar 

VELAZQUEZ, Estanislao Boned***, 

VELLEY, Nicolao. 

VKRGARA. Eduardo Ignacio 

VILLAFASflE, Luciano. 

WETZEL, Hellmuth, 

WILHELM. David. 

YANZON. José Gabriel. 

YANEZ ROJAS, DfeffO Wftehlntftott» 
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YEDRO, Juan Ornar. 
ZABALA, Julio Osear. 
FARIAS, Roberto. 

Buenos Aires. 9 de setiembre de 1976. — 
Maria Esther Fernándes. Analista Prin- 
cipa), aic. Sector Despacho, Ley N^ 9.688. 
e. 14 9 N? 9.575 V, 27|9]76 



PROVINCIAS 



BUENOS AIRES 

MUNICIPALIDAD DE LA PLATA 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Por 2 días: Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales lia dispuesto la venta mediante 
subasta pública por intermedio del Ban- 
co Municipal de La Plata, de maquina- 
rías y demás elementos en condiciones 
de rezage que se hallan depositados en 
dependencias de: Bahía Blanca: Planta 
de Almacenaje Ing. Whíte, Puerto Gal- 
ván, Gerencia de Transportes Terrestres 
Puerto Rosales; Planta de Almacenaje 
Mar del Plata; Destilería La Plata, Pla- 
ya de Remates; Administración Puerto 
La Plata y Laboratorio de Investigación 
y Desarrollo Florencio Várela, encon- 
trándose a exhibición de los interesados 
en el horario de 8 a 12 de lunes a viernes. 
Los pliegos de bases y condiciones e in- 
formes pueden requerirse en los lugares 
de exhibición, en Avda. Antártida Ar- 
gentina y 9 Bis, Capital Federal, y en el 
Banco Municipal de La- Plata, Diagonal 
74 esq. 48, La Plata, de 12 a 17. El remate 
se realizará el 22 de setiembre de 1976. 
a las 15 horas en el local de la calle 11 
N? 676, La Plata. El resultado de la su- 
basta se halla sujeto a la aprobación del 
Organismo vendedor el que será dado a 
conocer al finalizar el acto del remate. 
e. 14)9 N» 9.572 v. 15;9j76 




PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 



ENTE AUTARQUICO 
MUNDIAL 1978 

Llámase a Concurso Público de méritos 
f antecedentes técnicos, financieros y de 
operatividad para la reapertura del Re- 
gistro de Empresas Constructoras, que no 
hubieran sido seleccionadas anteriormen- 
te, para la remodelacíón y ampliación de 
los Estadios de Fútbol en las ciudades de 
Buenos Aires y Rosario. Dichas obras se 
realizarán entre octubre de 1976 y diciem- 
bre de 1977. 

Retiro de pliegos: Republiquetas N? 1050, 
2* piso, Capital Federal, de 14 a 18 horas. 

Presentación de antecedentes y apertu- 
ra: 20 de setiembre de 1976, a las 15 hs. 
e. 10|9 NO 9.470 v. 14|9|76 
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ANTERIORES 



tfe 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

Han dejado de tener efeotos legales loa 
títulos de "Bonos Externos 1975" de u$s. 
10.000 Nros. 9,S93|697, con cupón N' 1 y 
siguientes adheridos. — Buenos Aires, 6 
tí* agosto de 1976. — José M. Amulet, 
Jefe de División. — Enrique J. Pisan!, 
2* Jefe de Departamento. 

$ 4.800.™ e.23|8 N* 87.895 t.31I8|76 
e.l*|S N<> 87.896 T.23|9|T6 

BANCO CENTRAL 

BE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Han dejado de tener efectos legales 
los títulos de "Valoras Nacionales Ajus- 
tantes 1Í75|85 ,, de vía. 1.000 Nos. 273.9051 
908; de T$n. 5.000 Nos. 1.249.420; 1.309.563 
y 1.574.184 y de v$n. 10.000 Nos. 2.295.040; 
2.372.379; 2.600.672 y 3.080.562, con cupón 
Nfji siguientes adheridos. 

í 9.200 e-16|8 N« 86.912 V.31i8j76 
e.im N* 86,912 *. 16 9176 



BANCO CENTRAL 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Ha dejado de tener efectos legales el 
titulo de "Valores Nacionales Ajustables - 
2* Serie" de v*n. 100.000,— N? 3.194.196, 
con cupón N* 4 y siguientes adheridos. 
$ 3.150,— «. 2518 N9 84.240 ▼. 31 ¡8176 
O, 1«}9 N* 84.340 V. 2l|9!76 
Kola: Se publica nuevamente en razón 
■— — de haberse omitido en las edicio- 
nes del Boletín Oficial del 26J7 al 
23J8J76L 



BANCO CENTRAL 

DE LA REFUBLICA ARGENTINA 

Han dejado de tener efectos legales Va- 
lores Nacionales Ajustables 1975J8S: v$r¡ 
5.000.—, N^ 1.015.721; v$n 10.000.—. 
2.001.874J875, c(C 2 adh, 14 de julio de 
1976. 

| 4.800.— e. ?3|8 N° 87.863 v. 31|Fj7€ 
e. 1?)9 N? 87.863 v. 2Si9;7€ 

BANCO CENTRAL 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Han dejado de tener efectos legales, 
ios títulos de 'Valores Nacionales Ajus- 
tables, 2* Serie" de v$n 100.— Números 
208.790; 209.141; 216.295 y 227.880; de va- 
lor pesos nominal 500. — Nros. 431.277; 
463.034 v 498.054; de v$n 1.000.— Núme- 
ros 2.016.245J248; 2.043.683Í684; 2.147.897. 
2.178.599; 2.209.365(366; 2.311.784; 2.357.218; 
2.357.242 y 2.431. 264:255; de v$n tvOOO.— 
Nros. 1.878.321 y 4.095.002 y de v$n 10.000- 
Nros. 1.381.364|367; 3.025.733 y 3.122.017, 
con cupón N ? 4 y siguientes adheridos. 
— Buenos Aires, 24 de agosto d-e 1976. — 
José M. Amulet, Jeíe de División; Hugo 
R. Zorno, Jefe de División. 

$ 16.100— e. 1°¡9 N° 89.359 V. I?jl0|76 



BANCO CENTRAI DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

Han dejado de t-ner efectos ir gales los 
cupones N? 6 de "Bono? Externos 1971 
i* serie" de u$s 63.20 N" 300.131; de u$s 
Í26 40 Nos 200,982: 202 36C417 v 203.55ñ{ 
591'- de u$s 632 Nos. 102.253 ! 263 y 102.3441 
352 y de u$s 1.264 Nos. 2.493*2.502. — 
Buenos Aires, 11 de agoste de 1976. 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

Han dejado de teñe* efectos legales los 
cupones N* 3 de "Bonos Externos 1974" 
de u$s. 191,75 Nros. 114.132 y 114.279J283, 
— Buenos Aires, 5 de agosto de 1976. — 
José M. Amulet, Jefe tíe División. — En- 
rique J. Pisan!, 2? Jefe de Departamento. 
$ 4.800.— e.23|8 N? 87.706 v.31j8(76 
e.l»|9 N? 87.706 v.23¡9|76 

BANCO CENTRAL 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Han dejado de tener efectos legales, 
los títulos de "Valores Nacionales Ajus- 
tables" 2* Serie" de v$n 1.000.— núme- 
ros 2.439.502J504, con cupón N* 2 y si- 
guientes adheridos. — Buenos Aires, 24 
tíe agosto de 1976. — José M. Amulet 
Jefe de División; Hugo R. Zorno, Jefe de 
División. 

$ 6.900.— e. 1°|9 N<> 89.409 v. 1*110176 

f 8.800.- e.20^8 N' 87.593 V-31|8j76 

e.l»Í9 rT 87.593 r.20|9|76 



BANCO CENTRAL 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Han dejado de tener efecto?, legales Jos 
títulos de ''Valores Nacionales Ajustables 
-2* Serie" de v$n. 500,— N» 476.389 y de 
v$n. 1.000— Nros. 2.397.514¡515 y 2.433.304, 
eon cupón N? 4 y siguientes adheridos. 
Buenos Aires, 15 de junio de 1976. — 
José M. Amulet, Jefe de División - Enri- 
que J. Pisani, 2» Jefe de Departamento. 
$ 3.600,— C. 2418 N* 83.258 V. 31|8|76 
e. 1*19 N* 8&2S8 v. 2119176 
Nota: Se publica nuevamente en razón de 

haberse omitido en las ediciones 

del Boletín Oficial del 1»|7 al 
1618176. 



BANCO CENTRAL DE 

LA REPÚBLICA ARGENTINA 

El Banco Central de la República 
Argentina cita y emplaza por 5 (cinco) 
días hábiles bancarios a partir de la 
última publicación a la señora ANA EL- 
VIRA PIRAGINE, Sumario N° 460, Expe- 
diente m 102.918|75, para que compa- 
rezca a tomar vista de las respectivas ac- 
tuaciones sumariales que se le sustan- 
cian de acuerdo al artículo #• de la 
Ley N? 19.359, con sujeción a k> dis- 
puesto por el artículo 20 de la misma 
disposición legal y conteste traslado 
ofreciendo defensas y pruebas en Jos tér- 
minos de la ley citada, bajo apercibi- 
miento de proseguir las actuaciones en 
rebeldía. Publique?* por cinco días. 

«,9|9 NV fi.423 v.!5|9]76 




PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 



COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 

Licitaciones Públicas para el dta 30 de 
setiembre de 1976. 

N* 78|76 — Expediente N* A-60.190: 
"Filtros de membrana Sartorius". Hora: 
11,30 (once y treinta). 

W 79¡76 — Expediente W A-C0.W1 
"Acetona, tetracloruro de carbono, triclo- 
roetileno. alcohol para uso industrial". 
Hora; lí <once). 



Retiro de pliegos: En la Central Nu- 
clear en Atucha, Sector Contratac ones, 
localidad de Lima, Partido de Zarate, 
Provincia de Buenos Aires, de ¡unes a 
viernes hábiles de 9,30 horas a 16, sm 
cargo o en la División Licitaciones, Ave- 
nida del Libertador 8250, 3? piso, Capital 
Federal, de lunes a viernes hábiles en ei 
horario de 9,30 a 12 hs. — División Con- 
trataciones Central Nuclear en Atucha. 
e.l4 ; 9 N? 9.564 v.15 976 

COMISIÓN NACIONAL í 

DE ENERGÍA ATÓMICA ; 

Expediente N* 6.131 ¡ 

Llámase a Licitación Pública N<? 55|7t> [ 

para la adquisición de: Puentes de aii- \ 

mentación. I 

Apertura: 28 de setiembre 1976. Ho- ! 

ra : 1 4. 

Retiro de pliegos: En la Gestoría del i 
Centro Atómico Bariloche. Avda. del Li- 
bertador 8250, 3? piso, Capital Federal | 
en días hábiles, de lunes a viernes de \ 
9 30 a 32 horas. Sin cargo. 

e,14¡9 N° 9.565 V.15¡9¡76 j 

¡ 

VHNÍSTERIO DEL INTERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL j 

DE ADMINISTRACIÓN 

Llámase a Incitación Pública N? 28,76 
cuya apertura se celebraré el día 22 de , 
setiembre de 1976, a las 15 horas, con el 
objeto de proceder a contratar la provi- 
sión de útiles para escritorio, papeles, 
carpetas, etc., con destino a distintas de- 
pendencias de este Ministerio. 

Dicho acto tendrá lugar en la División 
Compras, Avda. de Mayo 760, 3? p?so, 
Capital Federal, donde se sumin'strarán 
además los respectivos pliegos de bases 
y condiciones, — El Director General de 
Administración. 

e.l4J9 N<? 9.537 v.15 9.76 



Consulta de Pliegos: Base Naval U#- 

huaia. 

Consulta de pliegos, venta Sega ios y 
presentación de propuestas: Dirección tte 
Instalaciones Pijas Navales, Edif.oo '■Li- 
bertad"', Comodoro Py y Corbeta Uru- 
guay, Piso 4? Of. 19, de 8 a 12 hoír^. 

e.l4¡9 Ni 9.540 v.27|9|7fl 

Comando General 
de ia Fuerza Aérea 



COMANDO DE OPERACIONES 
AEREAS 

1 BRIGADA AEREA 

Llánras? a Licit¿\cion Pública N r ' (ti ¡76 
r.ra ia ejecución de la obra: 'Repica- 
.ón de techos Cas ; no de Oficiales (¡t ia 

Brigada Aérea, El Palomar, Pcíe¿. de 
■uenos Aires". 

Pi í ;,i j pu esto oficial : 

Alternativa Técnica N? 1$ 6.íiP{\íKK'.0Ú., 

Alternativa Técnica N^ 2 $ 21.364.2;-uia. 

Ier:ha y hora de apertura: o de íxl.u- 
;■(- tíe 19i6, a las 10 horas. 

Importe de garantía de oferta: A iter- 
ativa Técnica N° 1: $ 60.900.00; Anul- 
ativa Técnica N"? 2: $ 213.642.00. 

Precio decumentacion técnica- $• 2tW0, 

Pliegos, consultas, etc.: I Brigada Ae- 
:a. Divi.sión Economía, El Palomar. Fea. 
e Buenos Aires^ todos ios días háb-Jas 
::■ 8 a 13 horas. 

e,14;9 N? 9.566 v A Wlñ 



MINISTERIO DE JUSTICIA 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 

Expí«. D. 337|76 DN 

Llámase a Licitación Pública N 3 115. 
para el día 4;10;76. a las 14 horas, sn Di- 
visión Contrataciones (DN), Paso 550. 2° 
piso. Capital Federal, para resolver la 
adquisición de camisas de algodón y po- 
liéster para personal masculino, color ce- 
leste con destino a la División Suminis- 
tros *<DN). 

Informes v pliegos: Dirigirse a la men- 
cionada División, los días laborables de 
13 a 18 horas. — El Director General de 
Administración. 

e.l4J9 N? 9.538 v.23|9¡76 



MINISTERIO DE DEFENSA 

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL 

D.G.P.M. 

Licitación Pública N? 4176 
Llámase a Licitación Púbiica W 476 

por la provisión de dos (2) máquinas de 
calcular, 4 operaciones, (1) máquina de 
escribir 120 espacios, (1) máquina de es- 
cribir eléctrica. 

Apertura: 22|9p6. Hora: 17, Avda. Las 

Heras N? 19S5. Capital. ,,.„.-,„ 

$ 800.- e.l*lj9 N^ 91.573 V.14j9j78 

Comando General de ía Armada 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL MATERIAL N.*VAL 

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES 
FIJAS NAVALES 

Llámase a Licitación Pública, día 5 de 
octubre de 1976, a 10 he., ejecución obra 
"ampliación, remodelación y refección del 
Hogar Naval Stella Maris" (Centro de 
Potencia), Capital Federal. 

Presupuesto oficial: $ 462.365. 

Garantía de licitación: % 4.624. 

Precio del legajo: % 400. 

Consulta de pliegos, venta de legajo; 
y presentación de propuestas: Dirección 
de Instalaciones Fijas Navales, Edificis 
"Libertad", Comodoro Py y Corbeta Uru- 
euav, Piso 4*. Oí. 19, de 8 a 12 horas. 

«.14(9 N? 9.539 v.27|9!?6 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL MATERIAL NAVAL 

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES 
FIJAS NAVALES 
Llámase a Licitación Pública, Ata i « 
octubre de 1976 a 10,30 horas, ejecución 
obra "ampliación Casilla Estación ionos- 
férica", TTShuaia. 
Presupuesto oficial: % 7*7,000. 
Garantía de licitación: % IJW. 
precio del legajo: % 400. 



tAm ófxmvafioa que aparecen en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚ- 
BLICA ARGENTINA aeran tenidos 
por auténticos y ebUgiatofiea per el 
efecto de eaa poMteadón y p«r co- 
mnnleados 7 snlleimteniente drenla- 
dos dentro de todo el terrlterio na- 
vienal (Decreto ntanero 6S9J1M7). 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Secretaría de Hat; tuda 

BANCO DE LA NACfON 

ARGENTINA 

Llámase a licitación pública pars, la 
provisión y colocación de alfombrarte da 
Loucle de pura lana (100 ojo) en tiept-n* 
dencias de la oficina de Cajas de Sen** 
ridac?, Segundo Subsuelo del Edificio do 
Casa Central. La apertura de las pro- 
puestas se realizará el día 22 de setk-m* 
bre de 1976, a las 15 horas, en la Go-ren* 
cia Departamental de Administración» 
División Compras, Bartolomé Mitre 326 % 
3er. piso, local 310, Capital Ped?ral. Kíi* 
uro de pliegos, consultas y entrega da 
ias propuestas en la misma. 

Valor del püego: $ 40. 

«.14j9 N» 9,541 V.16J9I7H 

Secretaría de Transporte 
V CM>ras Públicas 

DEPARTAMENTO DISTRITO 
PARANÁ INFERIOR 

DIVISIÓN COMPRAS 

Y SUMINISTROS 

Avda. Relgrano y Bvrd. 27 de Febrero 
Rosario, T.E. £5,081 

Llámase a Licitación Pública N f ' 403. 
hasta ei día 30 de setiembre de 197€ a 
Jas 10.30 horas, para la adquisición det 
Cedro en tablas de 25,4-38,1 y 50.£ mm, 
de esp. por 304,8 mm. de ancho y un 
largo mínimo de 4 m'bs. M2.66. Curupay 
en roilizos de 6 a 13 mts. dé largo 5» 
0.00 mts. como mínimo de diámetro M3. 

18. 

La recepción y apertura de ia* pro- 
puertas se efectuará en el Departa m^r-to 
Distrito Paraná Inferior, Avda. Be) girino 
y Bv. 27 de Febrero, Rosario, T.E, 85 ,ííí«l. 

Los pliegos de condiciones y esptv.ií'i* 
ca cienes técnicas podrán ser consultiidoa 
c adquiridos en la dirección indicada pre- 
cedentemente en el horario tíe 7 a VI >io- 
ras, como así también podrán solicitarse 
por correo adjuntando Giro Fosl-a? e 
Bancario a la orden de: SET. v OP. 
SSMM. DNCP. y VN., Departamento Dis- 
trito Paraná Inferior y el imposte del 
franqueo correspondiente. 

D?pósito de garantía: Uno por cienta 
(1 00) del valor total de la oferta. 

Valor del pliego: Cien pesos «'$ 100.001. 

Flanqueo: Cuarenta v cinco í**" v íxs 
■:$ 45,00). 

e,14|« N^ 9.542 *.1&¡9|7Í 

DEPARTAMENTO DISTRITO 
PARANÁ INFERIOR 

DIVISIÓN COMPRAS 

Y SUMINISTROS 

Avda. Belgraae y Bvrd. Vi ée Febrero 
Reearie, T.E. «5.0S1 

Llámase a Licitación Pública W 37V 
hasta «1 día 30 de setiembre de I97fi, a 
las WM horas, para ki adquisición de* 
Pilas aeoao conexión a bornee cilindrico^ 
de 66 mm. de diámetro por 165 mm. do 
alto de 1^ V., tipo ntarca Everready n&m 
mero 8 o similar; cju. 200. 

La íeeepción y apertura de ia& pro* 
puestas ae efectuara en el Departamento 
Distrito Paraná Interior, ATda. Belgrann 
y By. 27 de febrero, Rosario, T.E. Sí. 08flU 

Los pliegos de condiciones y espetiflte 
caciones técnicas podrán ser consnhíidot 
o adquiridos en la dirección indicada pro» 
cedentemente en el horario de 7 a 12. ha* 
ras. como así también podrán solicitaron 
por correo adjuntando Giro Foste! • 
Bancario a la orden de: SET. y Qfl& 
SSMM. DNCP. y VN., Departamento Dj»# 
trito Paraná Inferior y el importe cUI 
franqueo correspondiente. 
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Depósito dé" garantía: übo por ciento 
(i ojo) del valor total de la oferta. 
Valor del püego: Dooe pesos ($ 12,00) 
Franqueo: Cuarenta y tinco pesos 
($ 4500). 

e.l4{9 N? 9.543 v. 15(9178 



Subsecretaría de Oüras Públicas 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIAUDAD 

Expediente N* 11.858-L-197* 
Imitación Pública H» 55)76 del 1? Dis- 
trito, Buenos Aires, para contratar la 
adquisición de maderas en bruto .de pino 
nacional. $ 1.487.000,00. Precio del pliego: 
$ 40.00. 

Presentación de propuestas: 1? de oc- 
tubre de 1376, a las 10 horas, en la sede 
de este Distrito, sito en Avda. Gral. Paz 
12190, Capital Federal. Los interesados 
pueden consultar los pliegos en la oficina 
de Licitaciones de 8 a 15 horas y para su 
adquisición dirigirse a la Sección Conta- 
«huáa dé 12.45 a 16.45 horas. 
« e.l4¡9 N9 9:544 v.23!9|76 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Expediente N? 12.016-L-76 

Licitación Pública N* 56(76 del 1« Dis- 
trito, Buenos Aires, para contratar la 
adquisición de equipos, herramientas y 
accesorios varios ^soldadura autógena. 
$ 2.034.000,00. Precio del pliego: $ 40,00. 

Presentación de propuestas: 1* de oc- 
tubre de 1976, a las 11 horas, en la sede 
de este Distrito, sito en Avda. Oral. Paz 
13190, Capital Federal. Los interesados 
pueden consultar los pliegos en la oficina 
de Licitaciones de 8 a 15 horas y para su 
adquisición dirigirse a la Sección Conta- 
duría (fe 12.45 a 16.45 horas. 

e.!4|9 M» 9.545 V.23|9|76 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALDJAD 

Se comunica a los interesados que se 
dispuso prorrogar para el 21 del corrien- 
te, a las 15 horas, la Licitación Pública 
N* 92&¡76, para la ejecución de las obras 
en la Ruat 14 (Nueva). Tramo: Arroyo 
Ceibas-Arroyo Sauce. Secciones: Arroyo 
Ceibas-Arroyo Kancay y Arroyo firancay- 
Arroyo Sauce (construcción de obras 
¿altantes) en jurisdicción de la provin- 
cia de Entre Ríos-, 

Buenos Aires, .10 de setiembre de 1976. 
e. 14J9 N9 9.540 v. 20(9(76 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIAUDAD 

De conformidad con el plan de carre- 
fcetras que serán financiadas parcial- 
mente por el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (Proyectos 
incluidos en el 3er. Préstamo); se co- 
munica a k» posibles interesados que la 
Dirección Nacional de Vialidad llama, a 
Licitación Pública' N* 933(76 nacional e 
internacional dirigida exclusivamente a 
empresas de países miembros del refe- 
rido Banco, para la ejecución de las 
obras en la Autopista: Campana-San 
Nicolás. Tramo: Campana-Fin Variante 
Río Tala. Sección: ni-Variante Río Tala 
(progresivas 0,00 a 9.133.55> (construc- 
ción de obras básicas y pavimento fle- 
xible) $ 2.868.040.000,—; Obra "B**. Puen- 
te Bajo Nivel en Progresiva 7.188,28 
(construcción de puente) $ 58.6GO.000,— 
y Obra "C" Puentes sobre Rio Tala y 
sobre Río Arrecifes (construcción de dos 
puentes con estructura doble) pesos 
612.680.000, — . Propuestas en Conjunto 
Indivisible. Depósito de garantía: pesos 
35 .393.200. — . Precio del pliego: pesco 
39.000,—. Piazo de obra: 36 meses. 

Presentación propuestas: 7 de octubre 
de 1976, a las 15 horas, en la ,Sala de 
Licitaciones. Av. Maipú 3, planta baja, 
Capital Federal. 

e. 1419 N* 9547 V. 4|l0j76 



Secretaría de Intereses Marítimos 



Subsecretaría de Marina Mercante 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 
Y VÍAS NAVEGABLES 

LlAmase a Licitación Pública N? 118-0, 
de la Dirección Nacional de Construc- 
ciones Portuarias y Vías Navegables, 
hasta el día 6 de octubre de 1976, a las 
16 horas, para la ejecución del estudio 
geobécnico, para la fundación del tables- 
tacado a construir en el txamo de esco- 
llera, en correspondencia al elevador 
'N^ 3, de la Junta Nacional de Granos, 

• del P"»rto de Ingeniero White. Babia 
Blanca, provincia de Buenos Aires. 

> 'Dicho estudio se efectuará de acuerdo 

• el pliego de condiciones, que podra ser 
.consultado y adquirido en el 'Departa- 
mento Logística, Equipo Abastecimiento, 
.sito en la Awda. Presidente Julio A. Roca 
. N9 738)42, 59 piso, de la ciudad de Bue- 
nos Aires, de 13 a 19 horas. 

Presupuesto oficial: $ L050.0CO.— . 
. Garantía de propuesta: $ 10.500, — . 

Apertura- y presentación de las pro- 
puestas: En el mencionado Departamen- 
to Logística. Equipo Abastecimiento. 
Precio del pliego: $ 300, — . 

e. 1419 N9 3:569 "v. 20^176 



Corporación de Salpreses 

Nacionales . 



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 

FISCALES 

: SEDE CENTRAL 

Licitación Pública 15, N* 1 .330)76: Re- 
puestos p|Camiones Autocar DC-10364- 
SQH y DC 9564. 

Apertura: 15J10176. 

Valor: $ 500,—. 

Licitación Pública 15, N? 1.321(70: Ca- 
ñería de conducción. 

Apertura: 15]10]76. 

Valor: 6 500,—. 

Licitación Pública 15, N? 1-322(76: Mo- 
tores eléctricas y elementos de arranque. 

Apertura: 15(10(76. 

Valor: $ 500,— . 

Licitación Pública 15, Ni 1.325J76: Re- 
puestos p]Motores M.W.M, 

Apertura: 15]10|76. 

Valor: $500,—. 

Licitación Pública 15, N* 1.326Í76: Co- 
ronas de diamantes. 

Apertura: 15¡10i76. 

Valor: S 500,—. 

Licitación Pública 15, N? L331|76: 
Transformadores de potencia. 

Apertura: 19J 10176, 

Valor: * 500.—. 

Licitación Pública 15, N? 1.377J76: 
Equipos motobombas. 

Apertura: 12(10(76. 

Valor: $ 500,—. 

Pliegos: Sala de Apertura de Licitacio- 
nes, Avda. Roque Sáenz Peña 777, Capi- 
tal ' Federal, planta baja, Oficina 5, de 
8,45 a 12,30 y de 14.15 a 15,30 horas. ' 

e. 14*9 N? 9.549 v. 27|9|76 



N* 1.318)70: 



Re- 
"Came- 



Re- 



N9 1.328(76: Re- 
Well y Gardner 



Re- 



He- 



Ca- 



Re- 

343 y 



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 

FISCALES 
SEDE CENTRAL 

Licitación Pública 15, 
Electrobombas. 

Apertura: 15|10}76. 

Valor: $ 500,—. 

Licitación Pública 15, N? 1.319)76: Re 
puestos pjCompresores Westinghouse. 

Apertura: 15;i0]76. 

Valor: $ 500,—. 

Licitación Pública 15, N* 1.323|76 
puestos pj Válvulas de Control 
ron". 

Apertura: 15¡10¡76. 

Valor: $ 500,—. 

Licitación Pública 15, N? 1.324(76 
gistradores de caudal y repuestos. 

Apertura: 15|10}76. 

Valor: $ 500,—. 

Licitación Pública 15 
puestas pJBombas Oil 
Den ver. 

Apertura: 19|10|76. 

Valor: í 500,—. 

Licitación Pública 10, N<? 1.329¡76 
puestos p|Motor Dodge V. 8 de 3/8 

Apertura: 19| 10)76. 

Valor: S 500,—. 

Licitación Pública 15, N? 1.330(76 
rramientas p¡Maniobras de producción. 

Apertura: 19jl0|76. 

Valor: $ 500 — . 

Licitación Pública 15, N? 1-332(76 
bezal compresor. 

Apertura: 19J10J76, 

Valer: $ 500,—. 

Licitación Pública 15, N? 1.333(76 
puestos p|Motores Caterpillar D 
G. 353. 

Apertura: 19(10(76. 

Valer: 3 500, — . 

Licitación Pública 15, N° 1^34(76: Re- 
puestos pi'Bomhas Gardner Denver. 

Apertura: 19|10]76. 

Valor: $ 500.—. 

Licitación Pública 15, N? 1.335|76: Lia 
ves Tipo Wilson y repuestos. 

Apertura: 19(10(76. 

Valor: $ 500, — . 

Licitación Pública 15, N? 1.336170; Ca 
fierías de conducción'. 

Apertura: 13jl0|76. 

Valor: $ 500,—. 

Licitación Pública 15, N? 1.337(76: Es 
párragos y Bulones de acero. 

Apertura: 19(10(76. 

Valor: $ 500.—. 

Licitación Pública 15, N* 
Transformadores de medida. 

Apertura: 30 ! 9]76. 

Valor: $ 5C0,— . 

Pliegos: Sala de Apertura de licitacio- 
nes, Avda. Roque Sáenz Peña 777, Ca- 
pital Federal, planta baja, Oficina 5, 
8,45 a 12,30 y de 14,15 a 15,30 horas. 

e. 14(9 N<? 9.&50 T. 20(9(76 

FERROCARRILES ARGENTINOS 

LINEA SARMIENTO 

Llámase a Licitaciones Públicas . nú- 
meros: ■ 

M: 761459. — Aparejo a cadena. Aper- 
tura 21!9¡76, 16 horas. 

M. 76(479. — Papel para mimeógrafo. 
Apertura: 21]9|76, 17 horas. 

M: 76¡460. — Transformadores, Aper- 
tura: 22|9|76, 17 ha. 

M: 76|475. — Suplemento de madera. 
Apertura: 23(9176 16 hs. 

M: 76(482. — Puertas metálicas para 
vagones. Apertura: 23(9, 76, 17 hs. 

S/í: 76¡4«Ó: Varillas de madera pjalam- 
brados. Apertura: 249(76, 16 hs. 

M: 76¡478. — Elemento de filtro. — 
Apertura: 27(9(76. 15 hs. 

M: 76|429 — Faroles de mecha y acce- 
sorios. .Apertura: 2719;7S, 16 hs. 



1.367(76: 



M: 76(452. — Tornillos. Apertura: 27(9j 
76, 17 hs. 

M: 76(456. — Conductores eléctricos. 
Apertura: 28(9(76, 14 hs. 

M: 76J458. — Lonas varias. Apertura: 
28(9)76, 15 hs. 

M: 761Í49 "A". — Aro rasca aceite y 
de compresión. Apertura: 2819|76, 16 hs. 

M: 76(476.' — Vidries de seguridad. 
Apertura: 28|9(76. 17 hs. 

M: 76(399. — Rodamientos. Apertura: 
29!9|76, 14 hs. 

M: 76(468. — Paragolpe de rieles. Aper. 
tura: 29j9¡76, 15 hs. 

M.: 76¡471. — Repuestos p|coches japo- 
neses. Apertura: ¿9;9;76, 16 hs. 

M: 76(430. — Repuestos p)locs., coches 
y vagones. Apertura: 29 t 9\15, 17 hs. 

M: 76(461. — Carretillas metálicas 
Apertura: 30(9(76, 14 hs. 

M: 76|484. — Repuestos p|coches Fiat 
'(Cuerpo de cilindro). Apertura: 1J 10(76 
14 hs. 

M: 76(459. — Extensiones de hierre 
fundido para pilares terminales. Aper- 
tura: 1^10(76, 15 lis. 

M-: 76470. — Ruedas esmeriles. Aper- 
tura: l'|10j76, 16 hs. 

M: 76|485. — Precintos. Apertura: 1?\ 
10(76, 17 hs. 

M: 76¡454. — Reparación eje de la 
bomba de agua de loc's. Gral. Motors. 
Apertura: 4[10|76. 16 hs. 

M: - 76(457. — Engrasadores calibrados 
Apertura: 4'.10j76, 17 hs. 

M: 76J483.' — Repuestos pjcoches y va- 
gones. Apertura: 5|10¡76, 14 hs. 

M: 76|487. — Metal blanco antifricción. 
Apertura: 5>10|76, 15 hs. 

M: 76(455. — Conchilla para balasto. 
Apertura: 5|10;76, 16 hs. 

M: 76;481. — Escobillas de carbón. 
Apertura: 5| 10(76, 17 hs. ' 

M: 76(440. — Repuestos para locomoto- 
ras Gral. Motors. Apertura: 29110¡76,15hs. 

Consulta y adquisición de pliegos: De- 
partamento Aprovisionamiento, oficina 
de muestras y venta de pliegos: Barto- 
lomé Mitre 2973, planta baja, Capital 
Federal, de lunes a viernes, de 13 a 18 
horas. 

e.1459 N? 9.571 v. 16(9176 

fkrrocarrii.es argentinos 

linea general urquiza 

Licitación Púbiica N? 2.16S-C 

Tirafondos para vía. 
.Apertura: 28'9'1976. Hora: 16. 
Valor del pliego: S 300, — . 
Retiro de pliegos: Depto. Aprovisiona- 
miento. Sección Licitaciones, 5? piso, 
Estación Federico Lacroze, Capital Fe- 
deral, dias hábiles de 12 a 15,30 horas, 
e. 14(9 N? 9.548 v. 16(9(76 



AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

Liutaeión Pública AC N* 46(76 
Provisión de papel obra alisado, ina- 
niíoid blanco, cartulina bristol, cartón 
gris. 

Licitación Pública AC N* 47|76 
Adquisición de torno paralelo y per- 
foradora radial. 

Apertura: 4 de octubre de 1976, a las 
11 y 11.30 horas, respectivamente. 

Licitación Pública AC N* 48|76 

Adquisición de repuestos para grupo 
Fiat tipo B-3012 E3S (semicasquillo ca- 
beza de biela, semicojinete inferior y su- 
perior bancada, etc. 

Licitación Pública AC N? 49|76 

Adquisición de ladrillo refractario, pla- 
ca refractaria, cemento de alta alúmina. 

Apertura: 6 de octubre de 1976, a las 
11 y 11.30 hs„ respectivamente. 

Valor del piiego: S 500.— 

Consulta y retiro de pliegos: Dpto. 
Compras y Suministros, Bmé. Mitre 734, 
2? piso, Oficina 203, Capital, en dias 
hábiles de 11 a 16 horas. 

e.l4¡9 N? 9.576 v.20j9(76 



OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 

Licitación Pública 
Expediente N* 29.190] 19; G. 
Trabajos generales de composición, im- 
presión y compaginación del Boletín de 
la Empresa. 29.9J76, a las 15 horas.. 

Apertura y plitgos: Marcelo T. de AI- 
vear 1840, Capital Federal. 

e.l4[9 N? 9.551 V.23(9j76 



MINISTERIO DE CULTURA 

Y EDUCACIÓN 



El acto de apertura de las propuestas 
se llevará a cabo en la Sala de Licita- 
ciones, el día 20 de setiembre de 1976, 
a las 15 en Sección Compras del Consejo 
Nacional de Educación, en presencia de 
los interesados que dricen concurrir. 

e.l4|9 N» 9.552 v.l5J9(76 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
Y URBANISMO 

Llámase a Licitación Pública N? 3)78 
(segundo llamado) para el otorgamiento 
en concesión de tres (3) espacios para 
la instalación de quioscos para la venta 
de libros, revistas técnicas y apuntes 
editados por la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo. 

Los pliegos de condiciones podrán so- 
licitarse en la Supervisión de Suminis- 
tros, Pabellón m, 4? piso de la Ciudad 
Universitaria, de 14 a 19 horas. La aper- 
■ - , ,j„ i-, r r„ r f,. s tendrá hvrar en la 

misma oficina el día 22 de setiembre de 
. - .i ios 15 horas. Valor del pliego: 
? a. 400.—. 

e,14;9 N? 9.570 v. 15(9(76 

UNTVFRSIDAD NACIONAL 
DE ROSARIO 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN 

Licitación Pública N» 14 

Expte. N* 28.942 

Segundo llamado 
Llámase a Licitación Pública N* 14, 
para el día 21 de setiembre de 1976. a las 
10 horas, para la impresión de 500 ejem- 
plares del libro "Literatura del litoral 
Argentino", con destino al Consejo de 
Investigaciones. 

La apertura de las propuestas se efec- 
tuará en Dilección Contrataciones de la 
D'rección Generai de Administración, Be- 
ruti 2109, Rosario, lugar éste donde* no- 
dmn ser retirados los pliegos respectivos. 
— Dirección Contrataciones, 

e.H(9 JÜf 9.554 V.15)9(7S 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LOMAS DE ZAMORA 

DIRECCIÓN ECONÓMICO 

FINANCIERA 

Licitación Pública N? 10|76 

Llámase a Licitación Pública N' 10]76, 
para el día 30 de setiembre de 1976, a 
las 15 horas. Lugar de apertura de las 
ofertas: Hipólito Yrigoyen 8308, 1* piso, 
de la localidad de Lomas de Zamora, pa- 
ra contratar la refacción de la futura 
sede del Rectorado de esta Universidad. 

El pliego puede ser consultado y reti- 
rado en la División Contrataciones, Hi- 
pólito Yrigoyen 8308. 19 piso, de la loca- 
lidad de Lomas de Zamora, en el horario 
de 13 a 17 horas. 

Precio del pliego: $ 500 (pesos qni- 

jv-iltOS). 

e.l4¡9 N« 9.577 v.2Ü|9|7« 



MINISTERIO 

DE BIENESTAR SOCIAL 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Expediente N? 20.066175 - Ode. 177 
Llámase a Licitación Pública N? 64176 
para el día 30 del mes de setiembre de 
1976, a las 15 horas, para subvenir a las 
necesidades que se detallan en este avi- 
so, con destino a la Dirección Nacional 
de Emergencias Sociales y durante el año 
1976, 

La apertura de las propuestas .tendrá 
lugar en el Departamento de Compras. 
Defensa 120, 1* Piso. Oficina 1.088, Capi- 
tal Federal, debiendo dirigirse para plie- 
gos e informes al citado Departamento. 
Las necesidades se refieren a la adqui- 
sición de pantalones tipo vaquero, cami- 
sas, vestidos, pullovérs. zapatillas y fra- 
zadas. — Buenos Aires, 14 de setiembre 
de 1976. — El Director General de Ad- 
ministración. 

e.l4J9 N? 9.555 v.23(9176 



CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
División Suministros 

Sección Compras" 
Licitación Pública N? 31(76 
Expediente N? 1639(76 

Llámase a Licitación Pública por el 
término de dos días hábiles a partir del 
14(9¡76 para resolver la. locación de 
una máquina fotocopiadora electrostática 
automática con destino a Unidad Impre- 
sora del Organismo. 

Las propuestas deberán presentarse 
bajo sobre cerrado, en las planillas que 
se expedirán a tal efecto y de acuerdo 
cen el Pliego de Condiciones, todo lo 
cual se puede retirar desde la fecha, 
en la Sección Comnrr.s rLicitacicnos"). 
calle PtZí.urno SSJ, riVnta b^ja, Carita i. 
todos los día3 halñles de 13.C0 a 13.U0 h?. 



Setrefaría de P-'*- -' *>•'* " 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
Y DIETÉTICA 

Llámase a Licitación Públ : ca N? 47(76, 
para el día veintidós del mes de setiem- 
bre de 1976, a las diez horas, para sub- 
venir las necesidades que a continuación 
se detallan: "Papas", durante el periodo 
octubre-noviembre-diciembre 1976. con 
destino al Servic'o de Alimentación y 
Dietética. 

La apertura de las propuestas cendra 
lugar en el Peo. Prof. Ricardo Finochiet- 
to, Anatole France 773, Avellaneda, Serr. 
Adm. y Contable, Div. Comp. y Suminis- 
tros, debiendo dirigirse para pliegos s 
informes al citado Servicio. 

e.l4(9 N<? 9.557 V.15|9|76 



SANATORIO 
"BALDOMKRO SOUDIER** 

Llámase a Licitación Pública N"? 54(78 
para el día 21 de setiembre de 1976. a 
las 11 horas para subvenir las necesida- 
des que se detallan a continuación: 
Adquisición de máquinas de escribir y 
máiuir.?"; de sumar, con destino al Si- 
nat-rlv» **Eo;:í ranero Fummar" con car^o 
;ü Ejircicíc Fiscal 1976. 



fagina ff 
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La apertura de las ofertas tendrá lu- 
gar en la .Administración del Sanatorio 
"B.,lüomeró Sommer" {Sección Contra- 
taciones}, en General Radriguez, provin- 
cia de ■ Buenos Aires, Cuartel 4?,' Ruta 
Provincia- 24, kilómetio 23; FCNDFS, de- 
biendo dirigirse para pliegos e informes 
al citado estable sim i ento, en el horario 
de 8 a ' 14 horas. 

El Director del Sanatorio "Baldomero 
Scimner". — General- Rodríguez, 13 de 
setiembre ' de 1976. 

e.!4J9 N? 9.567 V.15J9J78 



COLONIA "DR. MANUEL 
A. MONTES DE OCA" 
Licitación Pública N* 3JJ76 
Expediente 2 -2020 -4107 500478 1 76-2 

- Apertura: El día 21 de setiembre de 
197(¿, a las 12 horas, en Departamento 
Administrativo de la Colonia "Dr. Ma- 
nuel A. Montes de Oca", sito en Torres 
(BA>, F.N.G.TJ. 

Adquisición de: Asentadores, máquinas 
coiíar cabello, navajas, navajlnes, painee, 
tijeras para peluquero, spray, cosméticos, 
etc. 

Pliegos e informes; En la mencionada 
dependencia, en horario de 7 a 12 ho- 
ras. — El Director de la Colonia. 

e.l4|9 N* 9.559 v. 15)9)76 

COLONIA "CIUDAD FEDERAL" 
Excediente N? 1- 2020- 4022OO0372| 76-3 
Llámase a Licitación Pública N' 16¡76 
para el día 24 de setiembre de 1976, a 
las 10 horas, con el objeto de contratar 
la adquisición de "Repuestos generales", 
para cubrir las necesidades de los vehícu- 
los del establecimiento con cargo al ejer- 
cicio Fiscal 1976. 

- La apertura de las ofertas tendrá lu- 
gar en la División Compras y Suminis- 
tros, de la Colonia "Ciudad Federal", Fe- 
dera], Pcia. de Entre Ríos, F.C.N.G.U. 
Para pliegos e informes dirigirse a la 
citada dependencia de lunes a viernes en 
e] horario de 7 a 14 horas. — El J?fe de] 
Departamento Administrativo Contable, 

e.H¡9 N? 9.560 V.15¡9;76 



COLONIA "CIUDAD FEDERAL" 

FEDERAL, ENTRE RÍOS 

Expediente N' 1-2020-40120003SOJ76-6 
Llámase a Licitación Pública N? 17|76 
para el día 22 de setiembre de 1976, a las 
12 horas, con el objeto de contratar la 
adquisición de "Artículos y elementos de 
limpieza" para cubrir las necesidades de] 
establecimiento con cargo al ejercicio Fis- 
cal 1976. 

- La apertura de las ofertas tendrá lu- 
gar en la División Compras y Suminis- 
tros, de la Colonia "Ciudad Federal", Fe- 
dera], Pcia. de Entre Ríos, F.C.N.G.U. 
Para pliegos e informes dirigirse a la 
citada dependencia de lunes a viernes en 
e] horario de 7 a 14 horas. — El Jsfe del 
Departamento Administración. 

e.l4|9 N* 9.561 V.15|9|78 

COLONIA "CIUDAD FEDERAL" 

FEDERAL, ENTRE RÍOS 
Expediente N? 1-2020-40220003S1J76-2 

Llámase a Licitación Pública N? 18J76 
para el día 24 de setiembre de 1976, a 
Jas 11.30 horas, con el objeto de contra- 
tar la adquisición de "Máquinas de es- 
cribir y calcular", para cubrir las necesi- 
dades del establecimiento con cargo al 
Ejercicio Fiscal 1976. 

La apertura de las ofertas tendrá lu- 
gar en la División Compras y Suminis- 
tros, de la Colonia "Ciudad Federal", Fe- 
deral, Pcia. de Entre Ríos, F.C.N.G.U. 
Para pliegos e informes dirigirse a la 
■citada dependencia en el horario de 7 a 
14 horas, de lunes a viernes. — El Jefe 
del Departamento Administrativo Con- 
table. 

e,14|9 W 9.502 V.15|9|76 

POLICLBJICO "PROF. GREGORIO 
ARAOZ ALFARO" 

Expediente N? 0180000996 176-7 
Llámase a Licitación Pública N* 98)76, 
ipara el día 24 del mes de setiembre de 
197G, a las 10 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se de- 
tallan: "Material de vidrio, y varios" 
(ampollas, balones, cepillos, capsuláis, 
«rubreobjetos, corchos. Erlenmeyer, ém- 
ltaidos, frascos, microburetas, mlcroheca- 
itocritos, matraces, medidas. ; obleas, pu- 
lpetas, refrigerantes, tubos, pipetas, vasos 
de precipitación, etc.-, con destino al Po- 
¡Bclinico "Prof. Gregorio Aráoz Alfaro", 
La apertura de las propuestas tendrá 
:tugar en la División Compras y Sumi- 
nistros (Contrataciones) del Establecí- 
:miento, sito en Rio de Janeiro 1910, La- 
saos Oeste, debiendo dirigirse para plie- 
gos e informes al citado Servicio. 

e.l4|9 N« 9.563 V.15)9|76 



POLICLINICO "PROFESOR 
ALEJANDRO POSADAS" 

Llámase a Licitación Pública N' 86)76 
liara el día 20 de setiembre de 1976. a 
las 14 horas, para subvenir las necesida- 
des que a continuación se detallan: Pro- 
visión de frutas hasta 31 de diciembre de 
1976 (banana, ciruelas,- duraznos, limóh, 
naranja, etc.), con destino al Pollclínico 
•"Profesor Alejandro Posadas". 



La apertura de la» propuestas tendrá 

lugar en 1 el Departamento -Administrati- 
vo Contable (Sección Contrataciones),: 
sito en Martínez de. Hóu j Marcohi'de 
Villa Sarmiento (Haedo Norte), Partido, 
de Morón, Próv. de Buenos Aires, debien- 
do dirigirse para pliegos é informes al 
citado Departamento. — El Director. 

e.l4¡9 W 9.558 v. 16(9)76 

Secretaría de Seguridad Social 

OBRA SOCIAL PARA EL 
PERSONAL DE O.S.N. 

(KNOS. 0101 )5) 

Se llama a Licitación Pública W 2f76 
para la contratación de un servicio in- 
tegral de salud, por un sistema de capi- 
tación de atención domiciliaria, con- 
sultorio e internación, con apoyo de la- 
boratorio y radiología; y con y sin pro- 
visión de medicamentos de internación. 

El grupo humano a quien se brindará 
la prestación se halla compuesto de 969 
(novecientos sesenta y nueve) afiliados 
directos y su grupo familiar, distribuidos 
en los límites de la ciudad, de Mar del 
Plata y zona de influencia. 

Retiro de pliegos y consultas: Delega- 
ción de la Obra Social en Mar del Pla- 
ta, calle San Luis N? 1955. y Sector 
Compras y Suministros, calle Arcos 1728, 
Capital Federal. 

Apertura: En el Sector Compras y Su- 
ministros el día 27 de setiembre de 1976, 
a las 14 horas, recepción ándose las ofer- 
tas, en el aludido Sector, hasta la fecha 
y hora señaladas para la apertura. 

e.l4)9 N? 9.568 V.23J9176 

Secretaría del Menor y la Familia 

DEPARTAMENTO SUMINISTROS 

Expíe. Ni 59.121)76 



COMISIÓN NACIONAL • 
DE LA ENERGÍA ATÓMICA 

' CENTRAL NUCLEAR 

, EN ATUCHA 

Incitación Pública para el' día 4 de oc- 
tubre de 1976. ■ ' - 

W> 74)76 — Expediente N» A-60.16»; 
"Artículos para limpieza". Hora: 16,30 
(quince y treinta). 

Retiro de pliegos: En la División Con- 
trataciones, Central Nuclear en Atucha, 
localidad de Lima, Partido de Zarate. 
Provincia' de Buenos Aires, de iunes a 
viernes hábiles en el horario de 9,30 ho- 
ras a 16 horas, o en la División Licita- 
ciones, 3? piso, Avda. der Libertador 8250, 
Capital Federal, de lunes a viernes há- 
biles en el horario de 9,30 horas a 12 
horas, sin cargo, — División Contrata- 
ciones, Central Nuclear en Atucha. 
Nota: Se deja constancia que el pre- 
senté aviso debió comenzar a pu- 
blicarse en ias ediciones del Bo- 
letín Oficial del 6(9)76. 

e.9|9 N? 9.421 v.20i9|76 

COMISIÓN NACIONAL 

DE LA ENERGÍA ATÓMICA 

CENTRAL NUCLEAR 
EN ATUCHA • 

Licitación Pública para el día 23 de 
setiembre de 1976. 

N? 62J76 — Expediente W A-60.136: 
"Construcción de una alcantarilla cami- 
no al muelle de la Central Nuclear en 
Atucha, localidad de Lima. Partido do 
Zarate, Pvcia. de Buenos Aires". 

Presupuesto Oficial: $ 994.170. 

Hora de apertura: 11 (once). 

Retiro de pliegos: En la División Con- 
trataciones, Central Nuclear en Atucha, 
localidad de Lima, Partido de Zarate, 
Provincia de Buenos Aires, de lunes a 
viernes hábiles en el horario de 9,30 ho- 



. DIRECCIÓN GENERAL ■ ■ ■ - \ 
DE ADMINISTRACIÓN = > 

DEPARTAMENTO SUMINISTROS . 
Baleare 78, planta teja, Capital - 
T. E. 46-9841, Int 4621487 , ¡ 

UottaeMo PtibUea N* 644 

Llámase a Licitación Publica para «I 
día. 14 de octubre de 1978; a las 11 ho- 
ras, a efectos de contratar la provisión 
e instalación de ana columna montante 

El pliego de condiciones con las espe- 
cificaciones se encuentra a disposición de 
los Interesados en el Departamento Su- 
ministros, donde tendrá lugar el acto de 
apertura de propuestas. 

Valor del pliego: $ 600 (quinientos pe- 
sos). 

e.9|9 N» 9.387 V.22J9|7» 

MINISTERIO DEL INTERIOR ' 



Llámase a Licitación Pública N? 204176, ras a 16 „ horas, o en la División Licita 

w J -._ , . - ^ ■ * l>innúc ^lO mea A xrría WaT i hArfn rim* OOtl 



para el día 23 de setiembre de 1976, a 
las 17 hs., con el objeto de adquirir car- 
ne y derivados, para el Instituto "Sa- 
turnino E. Unzué", Jujuy 77, Mar del 
Plata, Bs. As., dependiente de la Secre- 
taría de Estado del Menor y la Familia. 
El pliego de condiciones con las espe- 
cificaciones, se encuentra a disposición 
de los interesados en el Departamento 
Suministros, Defensa 120, 6? piso, Oficina 
6.039, Capital, donde tendrá lugar el acto 
de apertura. 

C14J9 W 9.556 V.15|9|78 




PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 



COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 

CENTRAL NUCLEAR EN ATUCHA 
Expediente N? A - 60.166 

Licitación Pública para el día 28 de 
setiembre de 1976. 

N9 73)76: "Tubos de acero para enva- 
sar argón, nitrógeno, oxigeno, acetileno, 
gas propaho". 

Hora: 11.00 (once). 

Retiro de pliegos: En la Central Nu- 
clear en Atucha, Sector Contrataciones, 
Localidad de Lima, Part. de Zarate, pro- 
vincia de Buenos Aires, de lunes a vier- 
nes hábiles de 9.30 a 16, sin cargo o bien ¡ 
en la División Licitaciones, Avenida del 
Libertador 8250, 3er. piso, Capital Fe- 
deral, de lunes a viernes hábiles en el ' 
horario de 9.30 a 12. 

e-13(9 N9 9.471 V. 14)9)76 



clones, 3? piso, Avda. del Libertador 8251), 
Capital Federal, de lunes a viernes há- 
biles en el- horario de 9,30 horas a 12 
horas, sin cargo. — División Contrata- 
ciones, Central Nuclear en Atucha. 
Nota: Se deja constancia que el pre- 
senté avisó debió comenzar a pu- 
blicarse en las ediciones del Bo- 
letín Oficial del 613)76. 

e.9|9 N» 9.419 v.l5|9]76 

COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 

Licitaciones Públicas 

para el .día 30 de setiembre de 1976 

N* 148, Expte. N? 51.737: "Construcción 
y provisión de accesorios en acero inoxi- 
dable Aisi 304". 

Hora: 10.30 (diez y treinta). 

Presupuesto oficial: $ 1.329.450,00 (un 
millón trescientos veintinueve mil cua- 
trocientos cincuenta pesos). 

N* 155, Expte. N? 60.486: "Dispositivo 
para agujereado por punzonado de tubos 
de Zry". 

Hora: 11 (once). 

Presupuesto oficial: $ 1.700.000. — (un 
millón setecientos.mil pesos) 



POLICÍA FEDERAL 
ARGENTINA , 

Licitación Pública N? 205|76 
Fijase el día 17 de setiembre de 1976, 
a las 10 horas, para que tenga lugar^en 
la Superintendencia de Administración, 
División Licitaciones, calle Rivadavia nú- 
mero 1330, Piso i?, Capital Federal (don- 
de podrán solicitar informes y pliegos 
licítarios), en presencia de los interesa- 
dos que concurran, la apertura de las 
propuestas presentadas para la Licita- 
ción Pública número 205)76 'Para la ad- 
quisición de Silicagel, naftoquinonsulfo- 
nato de sodio, acetona, etc., con destine 
a la Superintendencia Técnica (División 
Laboratorio Químico). 

e.l3|9 N« 9.472 V.14J9JM 

POLICÍA FEDERAL ' j 

ARGENTINA ¡ 

Licitación Pública N* 206|76 

Fíjase el día 15 de setiembre de 1071 
a las 11 horas, para que tenga lugar ea 
la Superintendencia de Administración, 
División Licitaciones, calle Rivadavia nú* 
mero 1330, Piso 1?, Capital Federal (don- 
de podrán solicitarse informes y pliego* 
licitarlos) en presencia de los interesa* 
dos que concurran, la apertura de lai 
propuestas presentadas para la Licita- 
ción Pública N* 2C6|76 "Para la adquisi- 
ción de ampollas abiertas para máquina 
con destino al Hospital Policial Barto- 
lomé Churruca (Of. Materiales - Far- 
macia). 

Nota: Se deja constancia que el presen- 
te aviso debió comenzar a publi- 
carse en las ediciones del Boletín 
Oficial del 9|9j76. 

. e.l3)9 N? 9.529 V.14|9)7a 

POLICÍA FEDERAL ARGENTERA : 
Licitación Pública N* 220¡76 
. Fíjase el día 27 de setiembre de 1976, 
a las 11 horas, para que tenga lugar en 
la Superintendencia de Administración, 
División Licitaciones, calle Rivadavia nú- 
mero 1330, 'Piso l 9 , Capital Federal (don- 
de podrán solicitarse informes y pliegos 
licítarios) en presencia de loe interesa- 
dos que concurran, la apertura de las 
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para columnas telescópicas cátelo Mode 
10 LT-18". 

Hora: 11.30 (once y treinta). 

Presupuesto oficial: $ 1.362.900,00 (un 
millón trescientos sesenta y dos mil no- 
vecientos pesos). 

Retiro de plisgos: En la División Li- 
citaciones, Avda. del Libertador 8250, 
3er. piso, Capital, de lunes a viernes há- 
biles; en el horario de 9.30 a 12 horas. 
Sin cargo. — Gsrencia dte Economía. 

e-6|9 NV 9.208 V.l7|9j76 



COMISIÓN NACIONAL 

DE LA ENERGÍA ATÓMICA 

CENTRAL NUCLEAR 
EN ATUCHA 

Licitación Pública para el día 26 de 
octubre de 1976. 

N? 64|76 — Expediente N? A-60.132: 
"Ampliación red antiincendio en Edificio 
de Administración y galpones de depósi- 
tos de la Central Nuclear en Atucha, lo- 
calidad de Lima, Partido de Zarate, 
Pvcla. de Buenos Aires". 

Presupuesto Oficial: $ 5.405.000. 

Hora de apertura: 11,30 (once y trein- 
ta). 

Retiro de pliegos: En la División Con- 
trataciones, Central Nuclear en Atucha, 
localidad de Lima, Partido de Zarate, 
Provincia de Buenos Aires, de lunes a 
viernes hábiles en el horario de 9,30 ho- 
ras a 16 horas, o en la División Licita- 
ciones, 3? piso, Avda. del Libertador 8250, 
Capital Federal, de lunes a viernes há- 
biles en el horario de 9,30 horas a 12 
horas, sin cargo. — División Contrata- 
ciones, Central Nuclear en Atucha. 
Nota: Se deja constancia que el pre- 
senté aviso debió comenzar a pu- 
blicarse en las ediciones del Bo- 
letín Oficial del 6)9)76. 

e.9[9 N« 9.420 V.29|9|76 



COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 

Expediente N? 60.606 

Llamase a Licitación Pública W 175: 
"Martillos neumáticos perforadores y co- 
lumnas telescópicas de accionamiento 
neumático". 

Apertura: S de octubre de 1976. Hora: 
H) (diez). 

Presupuesto oficial: $ 4.090.000,00 (cua- 
tro millones noventa mil pesos). 

Retiro de pliegos: En la División Li- 
citaciones, Avda." del Libertador 8250, 
3er. piso, Capital, de lunes a viernes há- 
biles, en el horario de 9.30 a 12 horas. 
Sin cargo. — Gsrencia tfe Economía. 

e.6|9 N* 9,205 v.24|9|76 



Secretaría General 



Subsecretaría de Asuntos 
Administrativos 



DHIECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO SUMINISTROS 

Balcarce 78. Planta Baja 

Capital Federal. 

T. E.: 46-9841 hit 462 

Licitación Pública N? 97 
Llámase a Licitación Pública para el 
día 1? de octubre de 1976 a las li horas, 
a efectos de ' contratar la provisión de 
papel diario en bobinas. 

El Pliego de Condiciones con las es- 
pecificaciones,, se encuentra a disposición 
de 'los interesados en el Departamento 
Suministros, donde tendrá lugar el acto 
de apertura de las propustas. 

€.13)9 NO 9.521 v.22)9|78 



ción Pública N? 220|76: "Para la adqui- 
sición de películas radiográficas, mamo- 
gráficas, bobinas de películas cinemato- 
gráficas, etc.", con destino al Hospital 
Policial Bartolomé Churruca. 

e.9|9 N? 9.422 v.20]9|76 



POLICÍA FEDERAL ARGENTINA ! 

Licitación Pública N? 216|76 
Fíjase el día 22 de setiembre de 1976, a 
las 11 horas, para que tenga lugar en la 
Superintendencia de Administración, Di- 
visión Licitaciones, calle Rivadavia N* 
1330 piso 1?, Capital Federal (donde po- 
drán solicitarse informes y pliegos lici- 
tarlos) en presencia de los interesados 
que concurran, la apertura de ]as pro- 
puestas presentadas para la Licitación 
Pública N? 216)76, par a la adquisición de 
especialidades medicinales con destino al 
Hospital Policial "Bmé. Churruca" (Of.. 
Materiales). 

e.6|9 N* 9.258 v. 15)9)76 



MINISTERIO DE DEFENSA 



r 



Comando General del Ejército j 

COMANDO DE INGENIEROS \ 
B ING. CONST. 601 
Villa Martelli, 3 dé setiembre de 1976. 
Licitación Pública N* 747|76. i 

Apertura: 14 de setiembre de 1976. 1 
Hora: 11,30. Lugar: Zufriategui 5000, Vi- 
lla Martelli, Pcia. de Buenos Aires, Serr, 
Finanzas. i 

Destino: Proyecto N» 46 "Santa Rita", 
en Boulogne Sur Mer, Pela, de Buenos 
Aires. 

Objeto: Adquisición de materiales d» 
electricidad para red eléctrica subterrá- 
nea, edificios, alumbrado exterior y tan- 
que cisterna. \ 
Precio del legajo: % 800.— ¡I 
Presupuesto oficial: * 36.117.434.— 
Venta del legajo: Lunes a viernes di 
8 a 11 horas, exclusivamente. 

Informes- Servicio de Finanzas, Zuírla-i 
tegut 6000,' Villa Martelli, provincia d» 
Buenos Aires, 

€.8|9 m 9.324 V.141»]7« 



■.'Ir.-' 



WlWm ÓFieíAÉ — Martes- lfáé setiembre ffeMfltf» 
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COMANDO Mi INGENIERO* - 

lAelUkclón póMlor N» «p6 
/ Apertura: 'aá-ae^settémbre de IOTA. 
•' Jíora: 11. Lugar: ABópardo 260, 10* : pi- 
so, Capital <6ala de ■ Licitaciones). ■ - 
Desuno: Calle 2 N? 1401; La Plata, pn- 
_ Vbicía de Buenos Aires. 
^ f Objeto: Concesión de un local 
¡ Precio del legajo: $ 100.— 
■ Presupuesto oficial; 9 SO. 000.— «uota 

mensual. ■, 

• Garantía de oferta: 5 % sobre el monto 
total ofertado. 

Venta del legajo: Lunes, miércoles y 
jtiernes, de 10.30 a 13 horas, «elusi- 
vamente. . 

' Informes: División Contrataciones, Vfi 
Biso, de 10.30 a 13 horas, exclusivamente. 
.|ii el Comando de Ingenieros, Azopardo 
050, 10* piso, Capital Federal. 
r. e.l3|9 N* 9.473 7.14|9|70 

COMANDO DE INGENIEROS 

Licitación Pública N* 51(76 
Apertura: 27 de setiembre de 1076. 
'■ Hora:* 11.45. Lugar: Azopardo 250, 10* 
. piso, Capital (Sala de Licitaciones). 
t Destino: Unidades varias del Ejército. 
Objeto: Provisión de chapas ■ de acero 
Inoxidables. 
Precio del legajo: $ 50.— 
,- , Presupuesto oficial: $ 567.800.— 

Venta del legajo: Lunes, miércoles y 
viernes, de 10.30 a 13 horas, exclusi- 
0? Vamente. 

Informes: División Contrataciones, 10* 
triso, de 10.30 a 13 horas, exclusivamente. 
.En el Comando de Ingenieros, Azopardo 
250, 10* piso, Capital Federal, 

e.l3|9 N* 9.522 V.17j9|76 

COMANDO DE INGENIEROS 

Licitación Pública -N? 45)76 

Apertura: 27 de setiembre de 1976. 

Hora: 11,15. Lugar; Azopardo 250, 10' 
piso. Capital (Sala de Licitaciones). • 
- Destino: Avda. Las Heras 3764, Capital 
Federal. " . 

Objeto: Concesión de un local 
, Precio del legajo: $ 100,—. 

Presupuesto oficial: $ 38.000,—. 

Garantía de oferta: 5 % sobre el total 
de la oferta. 

Venta del legajo exclusivamente: Lunes, 
■miércoles y viernes de 10;30, a 13 horas. 

Informes: División Contrataciones, 10* 
piso, de 10,30 a- 13 horas. 

Exclusivamente: En el Comando de In- 
genieros, Azopardo 250, 10* piso, Capital 
Federal. 

e. 9J9 N» 9.371 v. 20)9)76 



Comando General de la Armada 



DIRECCIÓN GENERAL DEL.' 
MATERIAL NAVAL 
DIRECCIÓN DE INSTALACIONES 
FIJAS NAVALES . ; 

Llámase a Licitación Pública dfa 7 de 
octubre de 1976, a las 10 horas ejecución 
obra "Alojamiento Militar, Edificio Liber- 
tad, Sector "H' 1* Etapa", Capital Fe- 
deral. 
Presupuesto oficial: $ 26.221. U 5, — . 
Garantía de Licitación: $ 262.311,15. 
. Precio del legajo: $ 1.000,—. . 

Consulta de pliegos, vente de legajos 
y presentación de propuestas: Dirección 
de Instalaciones Fijas Navales, Edificio 
"Libertad", Comodoro Py y Corbeta 
Uruguay, piso 4% of. 19, de 8 a 11 lis. 
e. 13|9 N* 9.474 V. 1*)10)76 



Comando General 
de la Fuerza Aérea 



DIRECCIÓN DE INTENDENCIA 

Llámase a Licitación Pública N? 22|76, 
para la adquisición de 1.400 guardapol- 
vos varios, 500 ambos blancos, 2.300 pi- 
jamas y 500 sacos smockúig. 

.Apertura: 30 de setiembre de 1976, a 
las 10,30 horas, en Edificio Cóndor, Av, 
Maipú 2050, Of. 073, planta baja, Ama- 
rillo, Capital Federal. 

Retiro de pliegos e informes: lunes, 

miércoles y viernes de 9 a 12 horas. , 

e. 13]9 N9 9.475 v. 17|9|76 



DIRECCIÓN DE INTENDENCIA 

Llámase, a las siguientes Licitaciones 
Públicas con fecha de apertura él 30 de 
.setiembre dé 1976: 

JP 1 20(76. — Mantas y. Frazadas. — 13 
horas. — 5:800 mantas de lana. — 3.000 
mantas poncho. — 400 frazadas color 
.blanco. 

N0 31)76. — Colchonetas, bolsas y gan- 
chos. . — 10,00 horas. — 6.080 oolchonetas 
con cabezal adherido. — 6.000 forros para 
colchón 10 kilos. — 3.000 bolsas para 
rancho y víveres. — 6.000 bolsas aero- 
náuticas. — 6.000 ganchos para bolsas 
aeronáuticas. 

Apertura: Edificio Cóndor, Avda. Mai- 
pú 2050, Oí. 073, Planta Baja, Amarillo, 
Capital Federal. 

Retiro de pliegos e informes: lunes 

miércoles y viernes de 9,00 a 12,00 horas. 

e.6|9 N? 9.249 V. 14)9)76 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 



COMANDO DE INGENIEROS 

Licitación Pública N? 50|76 
. Apertura: 27 de setiembre de 1976. '- 
• Hora: 11,30. Lugar: Azopardo 250, 10 9 
piso, Capital (Sala de Licitaciones). 
^ Destino: CA ING DEP 601, Campo de 
Mayo., ■ , 

Objeto: Provisión elementos para motor 
diese.. .'.... 

Precio del legajo: $ 100,—. 
t Presupuesto oficial: $ 2.500.000, — . 
' Venta del legajo exclusivamente: Lunes, 
miércoles y viernes de 10,30 a 13 horas. 
- Informes: División Contrataciones, 10, 
pipo, de 10.30 a 13 horas. 
. Exclusivamente: En el Comando de In- 
genieros, Azopardo 250, 10* piso, Capital 
Federal. 

e. 9|9 N* 9.372 V. 20)9)76 

COMANDO DE INGENIEROS 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1970. 
, Licitación Pública N? 44|76. 
Apertura: 27 de setiembre de 1976. 
''• Hora: 11. Lugar: Azopardo 250, 10* piso, 
Capital (Sala de Licitaciones). 

Destino: Guarnición Militar. Zapála 
(Grupo Artillería 181, Batallón Logístico 
Montaña 6 Neuquén). 

Objeto: Provisión de cable eobre sub- 
terráneo. 

Precio del legajo : $ 50.— 
;t Presupuesto oficial: $ 3.255.840'.— 

Venta ! del legajo: : Lunes, miércoles y 
viernes, de 10.30 a 13 horas, exclusiva- 
- mente. 

#5 • Informes: División Contrataciones, 10* 
piso, de 10.30 a 13 horas. Exclusivamente: 
En el " Comando de Ingemeros, Azopardo 
250, 10? piso, Capital Federal. 

e.8|9 N9:9.323 V. 17(9)76 
*' 

COMANDO DE INGENIEROS 

.¿¿citación Publica - N* 43|76 

Buenos Aires, 1? de setiembre de 1976 
, Apertura: 27 de setiembre de 1976. Ho- 
jra: 10,30. Lugar: Azopardo 250, 10? Piso, 
Capital (Sala de Licitaciones). Destino: 
Regimiento de Granaderos a Caballo 
^General San Martín", en la Ciudad de 
Buenos Aires. Objeto: Construcción de 
tin pabellón sanitario de. 20 inodoros pa- 
ta tropa. - 

, Precio del legajo: $ 500. 
:¡ Presupuesto Oficial: $ 2.920.948. 
. Garantía de oferta: - 1 % monto Pre- 
supuesto Oficial. 

, Venta del legajo: Lunes, miércoles y 
viernes de 10,30 a 13 horas, excluslva- 
. mente. ■ , ' ,- , 

W-J- informes: División Contrataciones, 10* 
Piso, de 10,30 a 13 horas. Exclusivamen- 
te: En el Comando de Ingenieros. Azo- 
pardo 250, ICC Piso, Capital Federal 

e.6)9 N? 9.259 V.17]9[76 



DIRECCIÓN DE INTENDENCIA 

Llámase a las siguientes Licitaciones 
Públicas .con fecha de apertura: 30 de 
setiembre de 1976: 

. N? 23|76, 11 horas. Confección -unifor- 
mes de salida para soldados, 2.000 (Cha- 
quetilla; .pantalón y birrete). 

N? 24¡76, 11,30 horas. Uniforme social 
(saco y pantalón), 400. Uniforme servi- 
cio Jsaco y pantalón), 600. Gorras azul 
pizarra, 400. Gorras azul acero, 600. 

N? 25|70, 12 horas. Menaje: Tazas y 
platos dé loza. Platos, jarros, jarras y 
cubiertos de acero inoxidable. Copas 
para agua, vino, vino color y cham- 
pagne. 

Apertura en Edificio Cóndor, Avda. 
Maipú 2050, Of ; 073. planta baja, Ama- 
rillo, Capital Federal. Retiro de pliegos 
e Informes: lunes, miércoles y viernes de 
9 a 12 horas. 

e, 13)9 N9 9.477 v. 17|&]76 



COMANDO DE REGIONES 
AEREAS 

DIRECCIÓN DE 

. INFRAESTRUCTURA 

Llámase a Licitación Pública N? 7)76, 
para la ejecución de la obra: "Repara- 
ción Torre Tanque, V? Brigada Aérea, 
Villa Reynolds, provincia de San Luis". 

Presupuesto" oficial: $ 3.958.920,—". 

Fecha y hora de apertura: 5 de octu- 
bre de 1976, 10 horas, 

Importe garantía "oferta: $ 39.589, — . 

Precio documentación técnica: $ 1.000. 

Pliegos, consultas, etc.: Dirección de 
Infraestructura (Departamento Obten- 
ción, 29 piso, Oficina 254), dificio Cón- 
dor, Av. Maipú 2050, Buenos Aires e Ins- 
pección- de Obras INFRA, Ve Brigada 
Aérea, San Luis. 

€- 13)9 No 9.476 V. 1?|10)76 

DIRECCIÓN DE INTENDENCIA 

. Llámase a las siguientes licitaciones 
públicas, con lecha 27 de setiembre de 
1976: 

N« 17)76: Poncho impermeable. 

10 horas: 5200 ponchos. 

N?- 19¡76: Guantes, li horas. 

— Para vuelo (500 ps) 

. — De algodón verde oliva (25.736 ps). 

— Marrones (1.000 psí 

— De abrigo grises (2.300 ps). 
* — Blancos (2.300 ps;. 

Apertura en Edificio Cóndor, Avda. 
Maipú 2050, Of 073, Planta Baja, Ama- 
rillo, Capital Federal. 
' Retiro de pliegos e Informes; lunes, 
miércoles y viernes de 9 a 12 horas. 

. e.8|9 N? 9.325 v.14¡9|76 

DIRECCIÓN DE INTENDENCIA 

Llámase a Licitación Pública N? 14|76, 
para la adquisición de zapatos y borce- 
guíes varios. 

Apertura: 6 de octubre de 1976, a las 
11 horas, en Edificio Cóndor, Avda. Maipú 
2050, Of. 073, planta baja, Amarillo, Ca- 
pital Federal. 

Retiro de pliegos e Informes: Lunes, 
miércoles y viernes de 9 a 12 horas. 

e. 9)9 NP 9.374 v. 17)9)76 



DmECClON DE INTENDENCIA 

Llámase a Licitación Pública N* 16)76, 
con fecha de apertura: 30 de setiembre 
de 1976, a las 12,30 horas, para la ad- 
quisición de: 4.400 metros de tela -azul 
pizarra; 5.400 metros de tela azul acero 
invierno; 7.600 metros de tela azul acero 
verano. _ • 

Apertura en Edificio Cóndor. Avda. 
Maipú 2050, Of. 073, Planta Baja, Ama- 
rillo; Capital Federal. Retiro de- pliegos 
e informes: Lunes, miércoles y viernes 
de 9 a 12 horas. 

&6|9 N* 9.215 7.14)9)76 



Secretaría de Programación 
y Coordinación Económica 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
Expediente N? 53.332)76 
Llámase a Licitación Pública W 12.373, 
por el servicio de refrigerio a servirse al 
personal del Ministerio de Economía, se- 
gún especificaciones de pliego. 

Para retiro de pliegos y consultas, diri- 
girse a la División Compras y Contrata- 
ciones, H. Yrigoyen 250 7? Piso, Oficina 
724, Capital, en días hábiles de 13 a 18 
horas. 

La apertura de las propuestas se rea- 
lizará el día 22 de septiembre de 1976 
a las 15 horas, en la oficina indicada 
anteriormente, en presencia de autorida- 
des e invitados. 

e.6|9 W 9.261 7.15)9)76 



Secretaría de Hacienda 



DEPARTAMENTO 
ADMIN1STRACOIN 

Llámase a. Licitación Pública N? 57476, 
para la provisión de dos equipos radio- 
transmisores B.L.U., a intalarse en las 
Aduanas de Mendoza y Las Cuevas. . 

Apertura: 20 de setiembre de 1976, a 
las 16 horas. 

. Retiro de pliegos: Sección Contrata- 
ciones, Azopardo 350, 3er. piso. Capital, 
de lunes a viernes de 13 á .18 horas o 
Aduana de Mendoza. 

e. 13¡9 N? 9.478 v, 14)9)76 

BANCO CENTRAL DE LA 
I REPÚBLICA ARGENTINA 

' Llámase- a Licitación PübllcaN? 39|76, 
.destinada a la provisión de bloques de 
papel" multicopia yobra primera alisado. 
.Retiro de pliego de condiciones y pre- 
sentación de propuestas en la sede del 
Banco, • Reconquista 266174, Departamento 
de Contrataciones y Suministros, 7? piso, 
oficina 711, en el horario de 12 a 16. La 
apertura tendrá lugar el 30 de setiembre 
de 1976, a las 16 horas. 

e. 9|9 m 9.376 T. 15|9¡76 

BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 

Llámase a licitación pública para la 
ejecución de los trabajos de instalaciones 
sanitarias, vestuarios, y archivos en la 
agencia Palermo. 

La apertura de las propuestas se efec- 
tuará en la Subgerencia Departamental 
de Inmuebles y Construcciones -el día 18 
de septiembre de 1976, a las 15 horas. 

Retirar la documentación en la citada 
Subgerencia, Bartolomé Mitre 326, 4' 
piso,, local 429, Capital Federal, o en la 
filial titular. - 

Valor del pliego: $ 200. 

e.30)8 N? 8.962 V. 17)9)76 



BANCO DE LA 
NACIÓN ARGENTINA 

, ■ Llámase a Licitación Pública para la 
realización de trabajos de reparación ge- 
neral y pintura en la Delegación 1 Laa 
Heras (Santa' Cruz). 

La apertura de las propuestas se efec- 
tuará en la Subgerencia Departamental 
de Inmuebles y Construcciones el día 20 
de octubre de 1976. a las 15 horas. Reti- 
rar la documentación en la citada Sub- 
gerencia, Bartolomé Mitre 326; 4? piso, 
local 429, Capital Federal, o Cn la filial 
titular. 

Valor del pliego: % 400,—. 

e. 2)9 N? 9.107 7. 22)9)76 

BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 

Llámase a Licitación Pública para la 
realización de trabajos de reparaciones 
generales y pintura en la sucursal San 
.Cristóbal (Santa Fe). La apertura de 
las .propuestas se efectuará en la Subge- 
rencia Departamental de Inmuebles y 
Construcciones ei día 28 de octubre de 
1976, a las 15. horas. Retirar, la documen- 
tación en la citada Subgerencia, Barto- 
lomé MitTe 326, 4? piso, local 429, Capital 
Federal o en la filial titular. . . 

Valor' del pliego: % 2.000. 

; ■ e.l0|9 N? 9.435 v.30)9|75 



BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA - .. 

Llámase a Licitación Pública para 1» 
realización de trabajos de ampliación y 
remodelación del edificio, en la sucursal 
La Consulta (Mendoza). La apertura de 
las propuestas se realizará en la Subge- 
rencia Departamental de Inmuebles j 
Construcciones el día 27 de- octubre do 
1976,. a las 15 horas. Retirar la documen- 
tación en la citada Subgerencia, Barto* 
lomé Mitre 326, 4? piso, local 429, Capital 
Federal, o en la filial titular. 

Valor del pliego: $ 2,000. 

e,8)9 N^ 9.326 v.28|9|73 

BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 

Llámase a licitación pública N' 152, 
para la provisión, instalación y puesta 
en funcionamiento de un sistema de ra- 
diocomunicaciones de muy alta frecuen- 
cia (V.H.F.), cuya apertura se efectuará 
el día 15 de noviembre de 1976 a las 
15 horas, en la Gerencia Departamental 
de Administración, División Compras^ 
Bartolomé Mitre 326, piso 3', local 310, 
Capital Fsderal. 

■ Retiro de pliegos, consultas y entrega 
de la propuesta en la misma 

Valor del pliego: $ 300. 

e.6)9 N» 9.216 v. 1519)76 

BANCO DE LA 
NACIÓN ARGENTINA 

Llámase a Licitación Pública para la 
realización de trabajos de reparación ge- 
neral y pintura en la sucursal Ramírej 
iEntre Ríos). 

La apertura de las propuestas se efec- 
tuará en la Subgerencia Departamental 
de Inmuebles y Construcciones, el día 21 
de octubre de 1976, a las 15 horas. Retirar 
la documentación en la citada Subge- 
rencia, Bartolomé Mitre 326, 4? piso, local 
429, Capital Federal, o en laKlial titular. 
Valor del pliego: $ 2.000,—. 

e. 2|9 N? 9.108 V. 22)9176 

CAJA NACIONAL DE 
AHORRO Y SEGURO 

Licitación Pública N* 12-OP[976 ' 

Ejecución de una cubierta asfáltica en 
la azotea del 2' piso del anexo de esta 
Caja sito en Velasco 1385, Capital Fe- 
deral. - - | 
Comunícase que la apertura de la Li^ 
citación Pública N? 12-OP|976, se pos- 
tergó para el 21 de setiembre de 1976, a 
las. 16 horas. 
Presupuesto oficial; $ 5.200. 000,— . J 
Garantía de la oferta: $ 52.000.— " *■ 
Precio del pliego: .$ 1.000,—. ¡ 
Sistema de contratación': Ajuste al* 
zado, . . . 
. Pliego de condiciones y presentación 
de las -ofertas: División Licitaciones, Hi- 
pólito Yrigoyen 1770, 6? piso, Capital Fe- 
deral, cualquier día hábil, de 12 a 17 30. 
e. 13)9 Ne 9.479 v. 14]9¡76 

CAJA NACIONAL 

DE AHORRO Y SEGURO 

Licitación Pública Nv 129-976 
Apertura: 4 de octubre 1976, 16,10 htt 
"Confección y provisión de talonarios de 
Bonos Valorizados". 

Pliego de condiciones y presentación de 
las ofertas: En la División LicitacioneA 
Hipólito Yrigoyen 1770, 6? piso, Capital 
Federal. 

e.7|9 N* 1 9.269 v,16|9)78 

CAJA NACIONAL 

DE AHORRO Y SEGURO 

Licitación Pública N? 134-976 
Apertura: 4 de octubre de 1976, a las 
16. "Impresión y provisión del Formula- 
río N? 5178)04, en Sistema Continuado", 
Pliego de condiciones y presentación de 
las ofertas: División Licitaciones, Hipó- 
lito Yrigoyen 1770, 6? piso. Capital Fede- 
ral, de 12 a 17,30. 

e.7(9 N? 9.271 v.l6)9J7fl 

mSTITUTO DE OBRA SOCIAL •* 

Llámase a Licitación Pública N? 2976, 
con el objeto de adquirir útiles de ofi- 
cina, con destino al Área Economato del 
Hotel "General Manuel Belgrano". des- 
pendiente del Instituto de Obra Social. 

La apertura se llevará a cabo el día 
30 de setiembre de 1976, a las 14 horas. 

Pliego de condiciones: Hotel "General 
Manuel -Belgrano". Avda Alem sin nú- 
mero, Huerta Grande, provincia de Cóiw 
doba. T. E. 2541 (La Falda) y Servicio 
de Compras y Suministros Hipólito Yri- 
goyen N? 250, 3er. piso, oficina 1301, Ca- 
pital Federal, de lunes a viernes en di 
horario de 8 a 20 y de 12.30 a 19 horaí 
respectivamente. 

Presentación y apertura de las ofertas* 
Hotel "General Manuel Belgrano", 

e.l0|9 NV 9.437 v. 14)9)70- 

Secretaría de Desarrollo Industrial 

INSTITUTO NACIONAL 

DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

Por ocho (8) días llámase a Licitación 
Pública N? 613|76, para la adquisición de: 
"Drogas y reactivos para uso de Labo- 
ratorio". 

Apertura: 28 de setiembre de 1976, a 
las 14.30 horas, en la Dirección General 
de Finanzas, Compras y Suministros, Mi- 
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guelete, sobre Avda. Oral. Pas, entre 

Albareilos y Constituyentes, provincia de 
.Buenos Aires. 

,. Retiro de pliegos y presentaciones pro- 
puesta*, en la dirección indicada, días 
hábiles de 10 a 12 y de 13 a 15 horas. 
Dirección General de Finanzas. 

e.9J9 N? 9.384 v.20¡9|76 



Secretaría de Agricultura 
y Ganadería 



INSTITUTO NACIONAL 

DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL 

REGIONAL AGROPECUARIA 

PARANÁ 

Licitación Pública N* 2 
Uámase a Licitación Pública para el 
día 4 de octubre de 1976, a las 10 horas, 
para el arrendamiento de un local en 
Villa Bovril, Provincia de Entre Ríos, el 
que será destinado a oficinas de la Agen- 
cia de Extensión Rural del INTA. 

Los pliegos de condiciones podrán con- 
«ultarse y retirarse — sin cargo— en la 
Estación Experimental Regional Agrope- 
cuaria Paraná, km. 14, ruta Paraná, Dia- 
mante, Provincia de Entre Ríos, lugar 
donde se efectuará la apertura de los 
sobres. 

eJ3|9 N? 9.481 v.24|9|76 

JUNTA NACIONAL DE GRANOS 

DELEGACIÓN BUENOS AIRES 
Llámast a Licitación Pública N$ 43(76, 
por la adquisición de €0 metros de ca- 
dena Upo Morse silenciosa. 

Los pliegos de condiciones e informen 
respectivos podran ser consultados en la 
Delegación Buenos Aires División Dele- 
gación de Administración, Dique II, Lado 
Este, Puerto Madero, Capital, de lunes a 
fiemes de 7 a 16 horas. 

El acto de apertura de los sobres que 
contengan las propuestas, se realizará el 
día 29 de setiembre de 1976, a las doce 
horas, en presencia de funcionarios de 
esta Junta Nacional de Granos y de los 
proponentes que concurran. 

e.l3(9 N"> 9.484 v.22l9¡76 



JUNTA NACIONAL DE GRANOS 

DELEGACIÓN BUENOS AIRES 
Llámase a licitación Pública N* 44)70, 
por la adquisición de SjOÜu kgs, chapa de 
acero al carbono. 

Los pliegos de condiciones e informes 
respectivos podrán ser consultados en la 
Delegación Buenos Aires, División Dele- 
gación de Administración, Dique II, Lado 
Este, P*rrto Madero, Capital, de lunes a 
fiemes de 7 a 18 horas. 

El acto de apertura de los sobres que 
contengan las propuestas, se realizará el 
dfa 31 de aetiembre de 1976, a las doce 
02) horas, en presencia de funcionarios 
de esta Junta Nacional de Granos y de 
tos proponentes que concurran. 

C.13J9 N? 9.535 V.14|9J78 

JUNTA NACIONAL DE GRANOS 

DELEGACIÓN ROSARIO 

Llámase a Licitación Pública N? 37(76, 
para adquirir diversos materiales eléctri- 
cos según detalle en pliego respectivo que 
se entregará a los interesados en Men- 
doza 1085), 4v piso, Rosario y en Paseo 
Gbfón 3*9, Buenos Aires. 

Apertura de sobres y lectura de pro- 
puestas: 8 de octubre de 1976 a las 10 
horas, en División Administración de 
Delegación Rosario. 

Valor deí pliego: % 500.—. 

Rosario, 6 de setiembre de 1976. — 
e. 619 W? 9.219 V. 1519176 

JUNTA NACIONAL DE GRANOS 

Uámase a Licitación Pública W 195)76 
2P Llamado, para la contratación de un 
servicio Integral de limpieza para Sede 
Central. 

Los pliegos de condiciones podran re- 
tirarse en la Gerencia Administración y 
Finanzas (División Contrataciones y Su- 
ministros), Paseo Colón 369, 2? piso, Ca- 
pital Federal, dentro del horario de 13 a 
19 lloras. 

. El acto de apertura de los sobres y 
lectura de las propuestas se realizará el 
día 27 de setiembre a Has 16 horas en 
presencia de funcionarios de este orga- 
nismo y de los proponentes que concu- 
rran, en la Gerencia precitada. 

Gerencia de Administración y Finan- 

e.9!9 N* 9.425 V. 2019176 



SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD ANIMAL 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRACIÓN 
' Llámase a Licitación Pública N' 99(76 
para el día 24 de setiembre de 1976, a 
las 15 horas, para la contratación del 
servicio de vigilancia y portería del La- 
boratorio Central, Chorroarín 134, Ca- 
pital. 

Los pliegos de condiciones se encuen- 
tran a disposición de los interesados en 
el Servicio Nacional de Sanidad Animal, 
Departamento Administración, División 
Compras y Suministros. Diag. Julio A. 
Roca 751, etitrepso, Capital, en el hora- 
rio de 12,30 a 19 horas, lugar donde se 
procederá a la apertura. 

e.l3)9 N° 9.482 v,17l9i76 



SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD ANIMAL . 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRACIÓN 

Llámase a Licitación Pública N? 96)76 
para el día 22 de setiembre de 1976, a 
las 15 horas, para la contratación del 
Servicio para forrajear, cuidar y vigilar 
aproximadamente 1,500 animales bovinos 
en el Campo Experimental Las Plumas 
(Chubut). 

Los pliegos de condiciones se encuen- 
tran a disposición de los interesados en 
el Servicio Nacional de Sanidad Animal, 
Departamento Administración, División 
Compras y Suministros, Diag. Julio A. 
Roca 751, Entrepiso, Capital Federal, en 
el horario de 12.30 a 19 horas, lugar don- 
de se procederá a la apertura. 

e.9)9 N<? 9.382 V. 1519(76 

OBRA SOCIAL 

Licitación Pública N* 032)76 

Uámase a Licitación Pública N*> 032)76 
para el día 20 de" setiembre de 1976, a las 
15 horas, para la adquisición de mate- 
riales de limpieza solicitados por la 
Obra Social de la Secretaría de Estado 
de Agricultura y Ganadería. 

El pliego de condiciones se encuentra 
a disposición de los interesados en la 
Obra Social de la Secretaría de Estado 
de Agricultura y Ganadería, División 
Patrimonio y Suministros, 2? piso, Anexo 
Garaje, Paseo Colón 974, Capital Fede- 
ral, de 13 a 18 horas. 

e.l0|9 N9 9.438 V.14J9176 



Secretaría de Transporte 
y Obras Públicas 



DEPARTAMENTO DISTRITO 
PARANÁ INFERIOR 

DIVISIÓN COMPRAS 
Y SUMINISTROS 
Avda. Belgrano 
y Bvrd. 27 de Febrero 
Rosarlo, T.E. 85.081 

Llámase a Licitación Pública N? 394 
hasta el día 24 de setiembre de 1976, a 
las 10.30 horas, para la adquisición de 
cadena de acero maleable, soldada eléc- 
tricamente, sin contrete, de 22 mtn. de 
diámetro M.150; ídem, ídem, ídem de 25 
mm. de diámetro M.150. 

La recepción y apertura de las pro- 
puestas se efectuará en el Departamen- 
to Distrito Paraná Inferior, Avda. Bel- 
grano y Bv. 27 de Febrero, Rosario, 
TE. 85.081. 

Los pliegos de condiciones y especifi- 
caciones técnicas podrán ser consultados 
o adquiridos en la dirección indicada 
precedentemente en el horario de 7 a 12 
horas, como as! también podrán solici- 
tarse por correo adjuntando Giro Postal 
o Bancario a la orden de: SET. y OP. 
SSMM. DNCP. y VN., Departamento 
Distrito Paraná Inferior y el importe del 
franqueo correspondiente. 

Depósito de garantía: Uno por ciento 
(1 o)o) del valor total de la oferta. 

Valor del pliego: Cincuenta pesas 
($ 50,00). 

Franqueo: Cuarenta y cinco pesos 
($ 45,00). 

e.l3|9 N* 9.485 v 14 9)76 



Subsecretaría de Obras Públicas 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Expte. I2A14-L-1976 

Licitación Pública N? 54(76 del 1er. 
Distrito — Buenos Aires, para contratar 
la adquisición de repuestos diversos para 
la flota de vehículos comerciales General 
Motora (Chevrolet). $ 2.948.256. Precio 
Pliego: $ 40. 

Presentación propuestas: 24 de setiem- 
bre de 1976, a las 10 horas, en la Sede 
de este Distrito, sito en Avda. General 
Paz 12190, Capital Federal. Los intere* 
sados pueden consultar los pliegos en la 
Oficina de Licitaciones de 8 a 15 horas 
y para su adquisición dirigirse a la Sec- 
ción Contaduría de 12,30 a 16,30 horas. 
e.6j9 N9 9.225 V.15|9|7G 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Expediente: 11.371-L-1976 

Licitación Pública N? 53|76 del 1^ Dis- 
trito, Buenos Aires, para contratar la 
provisión de 3.000 toneladas de material 
bituminoso tipo concreto asfáltico pues- 
to sobre camiones de la repartición, ma- 
terial- que será utilizado para realizar 
trabajos de bacheo en la Ruta N? 8 
Km. 30 y Acceso Norte a la Capital Km. 
21, zona de influencia de los Campa- 
mentos de Muñiz y Boulogne, en juris- 
dicción de la Provincia de Buenos Ai- 
res. $ 22.368.000,00. Depósito de garantía: 
$ 223.680,00. Precio del pliego: % 2.250,00. 

Presentación propuestas: 15 de octu- 
bre de 1976, a las 10 horas, en la sede 
de este Distrito, sito en la Avda Gene- 
ral Paz 12190, Capital Federal. Los plie- 
gos se encuentran a disposición de los 
interesados para su consulta en la ofi- 
cina de Licitaciones de 8 a 15 horas y 
oara su adquisición en la Sección Con- 
taduría de 12.30 a 15.30 horas. 

e.619 NV 9.226 v. 24)9176 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N? 931)76, para ia 
ejecución de las obras en la Ruta 60. - 
Tramo: Alto El Borde - chumblcha. — 
Secciones: Km. 965 - Km, 980 y Km. 
1014 - 1114 (bacheo de la' calzada existen- 
te, ejecución tratamiento bituminoso su- 
perficial tipo doble y banquinas) en ju- 
risdicción de la provincia de Catamarca. 
$ 265.011.810. — Deposite dé garantía: 
$ 2.650.118,10. — Precio pliegO : $ 10.500. 
Plazo de obra: 10 meses. — Presentación 
propuestas: 28 de setiembre de 1976 a 
las 16 horas, en la Sala de Licitaciones, 
Avda. Maipü 3, planta baja. Capital Fe- 
deral. 

e.3|9 NV 9,144 v.23j9|76 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Expte. 1.730-L-1976 

Licitación Pública N? 6.568 para adju- 
dicar la provisión de: "Repuestos para 
Cargadora Frontal Crybsa*'. $ 8.800.000. 
Precio pliego: $ 60. 

Presentación de propuestas: 24 de se- 
tiembre de 1976, a las 13 horas, en la 
Sala de Licitaciones, Avda, Maipú 3, 
planta baja. Capital Federal. 

e.8)9 N? 9.333 V.l7|9j76 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública W 3 (2? llamado), 
del 17* Distrito, para adjudicar el trans- 
porte de 260 toneladas de asfalto diluido 
desde destilería Y.PF.-La Plata a cister- 
nas ubicadas en las Rutas Nacionales en 
jurisdicción de la Provincia de Entre 
Ríos. Presupuesto oficial: $ 1.200.000. De- 
pósito de garantía: % 12.000. Plazo de 
Obra: Dos (2) meses. Precio del pliego: 
$ 625. 

Presentación de propuestas: 15 de se- 
tiembre de 1976, a las 11 horas, en la 
Sede del 17? Distrito, sito en la calle 
Delfín Huergo 100, Paraná, Entre Ríos, 
donde se puede concurrir para consultas 
y retiros de pliegos de lunes a viernes de 
6 a 15 horas. 

e.8|9 NO 9.331 V.14Í9|76 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

De conformidad con el plan de carre- 
teras que serán financiadas parcialmente 
por el Banco Internacional de Recons- 
trucción y Fomento (Proyectos incluidos 
en el 3? Préstamo), se comunica a los 
posibles interesados que la Dirección Na- 
cional de Vialidad llama a licitación pú- 
blica N? 930|76, nacional e Internacional, 
dirigida exclusivamente a empresas de 
países miembros del referido Banco para 
la ejecución de las obras en la Ruta 14 
— Tramo: Empalme Ruta 18 - Arroyo 
Ayuí Grande — Secciones: Primera "B" 
y Segunda (obras básicas y calzada pa- 
vimentada) en jurisdicción de la Provin- 
cia de Entre Ríos. — % 1.236.963.000. — 
Depósito de garantía: 12.369.630,00 

Precio pliego: * 16.250,00. 

Plazo de obra: 24 meses. 

Presentación propuestas: 28 de setiem- 
bre de 1976 a las 15 horas, en la Sala 
de Licitaciones, Avenida Maipú 3, plan- 
ta baja Capital Federal. 

e.30J8 N« 8.964 V.17|9)76 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública para la ejecución de 
reemplazo de apoyos fijos en el puente 
sebre el Río Salado, Ruta Nacional N* 11, 
tramo: Santa Fe-Santo Tomé. 

Presupuesto oficial: $ 15.308.527,—. De- 
pósito de garantía: $ 153.085,27. 

Precio del pliego: $ 2.250,—. 

Presentación de propuestas: 6 de octu- 
bre de 1976 a las 12 horas, en la Sede 
del 7' Distrito, Santa Fe, sito en la calle 
Av. 27 de Febrero 2199, donde se puede 
concurrir por informes. 

Los pliegos además pueden ser consul- 
tados o adquiridos en la Sede del 7? Dis- 
trito, o en la División Licitaciones y Con- 
tratos, Avda. Maipú 3, 5» piso, Capital 
Federal, 

e. 8|9 N* 9.334 V. 2819)76 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Expediente: 14.505 -L-1976 

Licitación Pública N* 6.577 para adju- 
dicar la provisión "Artículos de electri- 
cidad". % 2.600.000,-s 

Precio del pliego: $ 40,00. 

Presentación de propuestas: 22 de se- 
tiembre de 1976, a las 13 horas, en la 
Sala efe Licitaáiones, Avda. Maipú 3, 
planta baja, Capital Federal. 

e.l3}9 N* 9.486 V,14¡9]76 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Expediente N^ 14.583- L- 1976 
Licitación Pública N« 6.574 para adju- 
dicar la provisión de "Tarjetas para 
procesamiento de datos". $ 1.500.000, — „ 
Precio del pliego: $ 40,00. 
Presentación de propuestas: ZQ de se- 
tiembre de 1976, a las 13 horas, en la 
Sala de licitaciones, Avda. Maipú 3, 
planta baja. Capital Federat. 

. e.l3]9 N* 9.487 v,15¡9[76 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Expediente: 17.618-L-1976 
Licitación Pública N? 6.580 para adju- 
dicar la provisión de "Medallas de oro 
y. plata". $ 1.330.740.00. 
Precio del pliego: $ 40,00. _ 

Presentación de propuestas: 17 de se- í? 
tiembre de 1976, a las 1A horas, en la 
Sala de Licitaciones, Avda. Maipú 3, 
planta baja, Capital Federal. 

e,1319 W 2.488 v. 14)9176 



DIKFCOION NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Expediente 15058-L-1976 

Licitación Pública N? 6.573 para ad- 
judicar la provisión de "cubiertas y cá- 
maras", % 145.000.000.—. 

Precio del pliego: $ 100. — . 

Presentación de propuestas: 29 de se- 
tiembre de 1976, a las 13 horas en la 
Sala de Licitaciones. Avenida Maipú 3, 
planta baja, Capital' Federal. 

e. 9|9 W 9.387 *. 20|9[7G 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N* 932176, para la 
ejecución de las obras en la Ruta: 34. 
Tramo: Río Zora - Rio de las Piedras 
(escarificado, recompactaclón y base del 
pavimento existente, tratamiento bitu- . 
minoso tipo doble y alteo de banquinas) 
en Jurisdicción de la provincia de Jujuy. _ 
$ 324.180.260. — Depósito de garantía; ^ 
t 3.241.802.60. — Precio pliego: $ 10.500. 
— Plazo de obra: 16 meses. 

Presentación propuestas: 29 de setiem- 
bre de 1976, a las 15 horas, en la Sala 
de I/citaciones, Avda. Maipú 3, planta 
baja, Capital Federal. 

C.3]9 W 9.143 V.2319176 

Secretaría de Intereses Marítimos 



Subsecretaría de Marina Mercante 



dirección nacional 

de Actividades navieras 

Licitación Pública D.N.A.N. N? 1)78 

Apertura: 20)IX|1976, a las 15 horas 
Llámase a licitación pública para la 
prestación del servicio público de tran*» 
porte fluvial de pasajeros entre el puer- 
to de Tigre y la confluencia de los Arro- 
yos Pacífico y Duramo, por el Río Ca- 
rapachay. 

El pliego de condiciones puede ser ad- 
quirido por los Interesados, en la Direc- 
ción Nacional de Actividades Navlerai 
(Avda. Pte. Julio A, Roca 734, piso l*. 
Capital Federal), previo pago en efecti- 
vo o mediante cheque a nombre de la 
Secretaría de Estado de Intereses Mari- 
timos (Subsecretaría de Marina Mercan- 
te), de la suro". de quinientos pesos 
($ 500,00). — El Director Nac. de Actl- 
vid. Navieras. ^* L 

e.6)9 N* 9.227 V. 1519)70 



DIRECCIÓN NACIONAL , 

DE CONSTRUCCIONES * 

PORTUARIAS Y VÍAS 
NAVEGABLES 

DEPARTAMENTO LOGÍSTICA 
Uámase a Licitación Pública N* 5.428 
liasta el día 22 de setiembre de 1976. a 
las 15 horas, para la adquisición de: 
Juntas pjtapas de cilindros y p|múltiples 
de admisión y escape y discos de embra- 
gue y amortiguadores de torsión p¡mo- 
tores Chrysler v-8 y válvulas completas 
para compresor de aire "Reavell" fl a 
draga. 

Consultas y propuestas: Dirección Na- 
cional de Construcciones Portuarias y 
Vías Navegables, Departamento Logística, 
Avda. Pte. Julio A. Roca 738, piso 5*. 
Buenos Aires. 

Pliego: % 50,00. Pago del mismo, en 
Habilitación, 3er. piso de dicho edificio, 
de 13 a 19 horas. 

e.!3[9 W 9.489 V. 14)9)76 



Secretaria de Recursos Naturales 
y Ambiente Humano 

Subsecretaría de Recursos ^fc 

Naturales Renovables 

INSTITUTO FORESTAL 
NACIONAL , 

Licitación Pública N? 7 . " 

m Llamado 

Uámase a Ucitaclón Pública N* 7T m 
Llamado, por el carrozado del automotor 
Rasbrojero Dlésel-Frontal F-81, . en tipo 
"Microcolectivo", con 14 asientos, puer- 
tas de acceso, ventanillas corredizas, 
acorde a la normal distribución para es- 
te tipo de unidad, forrado interiormente, 
piso recubierto. Con pasamanos, espejo* 
retrovisores. 

Los pliegos de bases y condiciones po- 
drán ser retirados de lunes a viernes en 
el horario de 12,30 a 19 horas en la Ofi- 
cina de Compras de este Instituto Fo- 
restal Nacional. 

El acto de apertura tendrá lugar en el 
instituto Forestal Nacional, Departamen- 
to Administración, Compras, Ventas v ^ 
Contratos, sito en Avda. Pueyíredón ™ 
2446, 1er. piso, Capital Federal, el día 30 
de setiembre de 1976, a las 15 horas. 

Cl3f9 N? 9.480 V.1519)7tt 
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SERVICIO NACIONAL 

DE PARQUES NACIONALES 

LEY 18.594 

Licitación Pública N? 15 

Expediente N? 1.865)76 

Apertura: Día 22|9]76, a las 14 horas. 
Referencia: Adquisición de uniformes 
camisas, borceguíes y botas, para el 
Cuerpo de Guardaparques. 

Apertura: En e) Departamento de Con- 
trataciones y Trabajos Públicos, sito en 
la calle Ancón 5340, Capital. Tel.: 774- 
5519 y 6399. 

Pliegos: Pesos cíen ($ 100), pueden re- 
tirarse en días hábiles y en el horario 
de 13 a 18 horas, y hasta 24 horas antes 
de la fecha de apertura, en la dirección 
citada precedentemente. 

> e.l3|9 N? 9.483 V.M19¡76 

Corporación de Empresas 
Nacionales 



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 

FISCALES 

SEDE CENTRAL 

Licitación Pública 14 — N? 1293|76. — 
Trabajos de perforación y terminación 
de cincuenta y tres (53) pozos de desarro- 
llo en zonas varias de la Administración 
Comodoro Rivadavia (Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego). 

Apertura: 28i9|76. 

Valor: $ 20.000. 

Licitación Pública 14 — N? 1338)76. — 
■ Perforación y terminación de dieciséis 
(16) pozos de exploración en la Zona de 
Maíaxgue dependiente de la Administra- 
ción Mendoza. 

Apertura: 28|9|76. 

Valor: $ 20:000. 

Pliegos: Sala de Apertura de Licitacio- 
nes, Avda. Roque Sáenz Peña 777, Capi- 
tal Federal, planta bajf, Oficina 6, de 
8 45 a 12,30 y de 14,15 a 15,30 horas, 

e.6|9 Nv 9.266 V.17|9¡76 



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 
FISCALES 

ADMINISTRACIÓN 
PLAZA HUINCUL 

Licitación Pública N? 55-218(76 - Con- 
trataciones.' Provisión y montaje de la 
instalación eléctrica para equipo- de per- 
- foración rumano ■ üpetron 300. 

Fecha de apertura: 20 de -setiembre de 
1976, a las 10,30 horas. 

Licitación Pública N? 55-242176. Trans- 
porte de personal baterista afectado a los 
yacimientos Aguada del Cajón y Planta 
de Gas R. N. EFO. (Rio Negro). 

Fecha de apertura: 22 de setiembre de 
1976, alu 10 horas. 

Licitación Pública N? 56-243176. Trans- 
porte de personal baterista afectado a ios 
yacimientos Río Neuquén y_. Centenario 
(Pveia. de Neuquén). 

Pecha de apertura: 22 de setiembre de 
1976, a las 10,30 horas. 

Valor de los pliegos: Doscientos pesos 
($ 200,—). 

Pliegos: R. S. Peña 777. Capital Fede- 
ral. Administraciones: Pía Huincul, Men- 
doza y Comodoro Rivadavia. 

e. 8[9 N? 9.336 V. 14¡9¡76 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 
FISCALES 

ADMINISTRACIÓN 
PLAZA HUINCUL 
Licitación Pública N? 55¡154]76: "Cons- 
trucción de cinco <5) conjuntos de gal- 
pón para Grupo Electrógeno y Tanque 
Elevado para Gas-Oil". 

Fecha de apertura: 22 de setiembre de 
1976, a las 9 horas. 

Pliegos: Roque Sáenz Peña 777, Capi- 
tal Federal, Administración Plaza Huin- 
•u-I, Mendoza y Comodoro Rivadavia. 

Valor del pliego: Doscientos pesos 
(« 200.—). 

e.3|9 N? 9.146 V.1619¡76 



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 

FISCALES 
ADMIN ISTRACION 
PLAZA HUINCUL 
J- Licitación Pública N* 55(134(76; "Trans- 
portes de cargas líquidas desde Yacimien- 
\, to General Roca y Fernández Oro hasta 
Planta Industrial de Alien (R. Negro)". 
Fecha de apertura: 27 de setiembre de 
1976. a las 9,30 horas. 

Pliegos: Roque Sáenz Peña 777, Capital 
Federal, Administraciones: Plaza , Huin- 
cul, Mendoza y Comodoro Rivadavia. 

Valor del pliego: Doscientos pesos 
«♦ 200—). 

fc 1«(9 N* 9.070 ». UÍ9JW 



\ YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 
' FISCALES 

/ SEDE CENTRAL 
' Licitación Pública 20, N* 1280(76: Flui- 
do para frenos. 
, Apertura: 4(10)76. 

"i Valor: $ 500. 

' Licitación Pública 30, N* 1287(76: R£- 
nuestos para Bombas "David Erown 
Bingham*. 

:i Apertura: 7)10)76. 

1 Valor: $ 500. 

,f Licitación Pública 25, W "1291J76: Vál- 
vulas. 

Apertura: 7)10(76. 
S yalor; $500. 



Licitación Pública 35, N? 1294)76: Ca- 
ñerías. 

Apertura: Sjl0f76. 

Valor: % 500. 

Licitación Pública 30, N? 1297)76: Cons- 
trucción de seis (6) viviendas en Colonia 
Catriel. 

Apertura: 12|10(76. 

Valor: $ 2.000. 

licitación Pública 20, W 1305)76: Equi- 
po c|incendio a base de polvo químico. 

Apertura: 13|10|76, 

Valor: $ 500. 

Licitación Pública 20, N? 1307(76: En- 
vases para aceites Lubricantes 2T x 250 
c c 

Apertura: 8|10|76. 

Valor: $ 500. 

Licitación Pública. 20, N<? 1308)76: Equi- 
no de limpieza. 
" Apertura: 12)10(76. 

Valor: $ 500. 

Licitación Pública 15, N? 1310)76: "Pro- 
yecto completo, provisión y montaje p)la 
ampliación de la capacidad de almace- 
naje de subproductos y obras comple- 
mentarias en la Planta Cruz del Sur, Te- 
rritorio Nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida Argentina e Islas del Atlán- 
tico Sud" 

Apertura: 15(10(76. 

Valor: $ 500. 

licitación Pública '15, N* 1317(76: Trans- 
porte de personal de Planta La Matanza. 

Apertura: 1?'10¡76. 

Valor: $ 500. 

Pliegos: Sala de Apertura de Licita- 
ciones, Avda. Roque Sáenz Peña 777, Ca- 
pital Federal, planta bala, oficina 5, 8.45 
a 12.30 y de 14.15 a 15.30 horas. 

e.7|9 N* 9.314 v.20}9)76 



FERROCARRILES ARGENTINOS 

LINEA GENERAL SAN MARTIN 
Formulario N? 136 

Licitación Pública N? 451)76: Cable de 
acero cincado (varias medidas). 

Apertura: 2H9[76. Hora 8,30. V. P. $ 250. 

Licitación Pública N? 493176: Pistón y 
camisa de agua para autozorras. 

Apertura: 23¡9(76. Hora 9. V. P. $ 100. 

Licuación Pública N? 495)76: Tornillos 
rascadores varios. 

Apertura: 22|9¡76. Hora 8. V. P. £ 100. 

Licitación Pública N« 506|76: Artefac- 
tos para iluminación (armaduras). 

Apertura: 22)9)76. Hora 8,30. V. P. $ 100 

Licitación Pública N» 522|76: Baterías 
de condensadores para mejoramiento del 
factor de potencia. 

Apertura: 22]9|76. Hora 9. V. P. $ 100. 

Informes y ventas de pliegos: En Pvcia. 
de Bs. As., Depto Aprovisionamiento (Di- 
visan Compras), Alianza. Est. Stos. Lu- 
gares de lunes a viernes de 7,30 a 13 
horas. 

e,13¡9 N? 9.493 V.15]9|76 



FERROCARRILES ARGENTINOS 

LINEA GENERAL SAN MARTIN 
Formulario N* 137 
Licitación Pública N? 559¡76: Limpieza 
y desgasificación de vagones tanque para 
petróleo. 
Apertura: 24(9)76. Hora 8. V. P. $ 500. 
Informes y ventas de pliegos: En Pvcta. 
de Bs. As., Depto Aprovisionamiento (Di- 
vis'ón Compras), Alianza. Est. Stos. Lu- 
gares de lunes a viernes de 7,30 a 13 
horas. 

e.l3|9 N? 9.494 v.l5)9)76 



FERROCARRILES ARGENTINOS 

LINEA ROCA 

Departamento de Vía y Obras 

Licitación Pública N? 897 1 76: Construc- 
ción de Vía Tercera, Estación San Car- 
los de Bariloche, 

Apertura el 4 de octubre de 1976, a las 
16 horas. 

Valor del pliego: $ 800. 

Presupuesto Oficial: $ 1.541.055. 

Adquisición de Pliego: Oficina Licita- 
ciones, de lunes a viernes de 12,15 8 
18,45 horas, calle Guanahaní 322. Bue- 
nos Aires. 

e.l3|9 N* 9.495 V.15¡9¡76 

FERROCARRILES ARGENTINOOS 

LINEA GENERAL URQU'IZA 
ANULACIÓN 
Comunicase que se ha anulado la li- 
citación Pública N* 2120¡72¡»83. Apertu- 
ra: 15J9J76. Hora: 13. Arrendamiento de 
espacio para quiosco en Estación Para- 
ná, Entre Ríos. 

6.13(9 N9 9.534 v. 15(9)76 

FERROCARRILES ARGENTINOS 

LINEA GENERAL SAN MARTIN 

Formulario N* 135 

Prórroga 

Se comunica que la licitación Pública 
N? 523 ¡76, (herramientas, portaherramien- 
tas y accesorios) que debía tener apertura 
el 6)9(76, a las 10 horas, ha sido prorro- 
gada para el 16(9)76 a las 9 horas. 

Valor del pliego: $ 200,—. 

Informes y ventas de pliegos: En Pvcia. 
de Buenos Aires, Depto. Aprovisionamien- 
to (División Compras), Alianza, Estación 
Santos Lugares, de lunes a viernes de 7,30 
a 13 horas, 

e. 10)9 N? 9.447 V. 14)9(16 



FERROCARRILES ARGENTINOS 

LINEA ROCA 

G. 6839: Oxígeno, Vto. 23J9|76. H.30 
horas. Valor: $ 100. — 

G. 6840: Gas acetileno. Vto: 23|9¡76. 
12.30 horas. Valor: ? 100.— 

G. 6841: Inversor estático para tubos 
fluorescentes. Vto.: 27[9¡76. 9 horas. Va- 
lor; $ 100.— 

G. 6842: Tierra refractaria. Vto.: 27| 
9|76, 10 horas. Valor: í 100.— 

F, 9042; Repuestos para Loc's Gral. 
Electric ( fuelles de 11 pliegues). Vto. : 
27|9|76, 11 horas. Valor: $ 100.— 

G. 6843: Antimonio en lingotes. Vto: 
27(9)76, 12 horas. Valor: $ 150.— 

G. 6844: Escobillas para Loc's General 
Electric. Vto.: 27¡9|76, 13 horas. Valor: 
$ 150.— 

F. 9043: Elásticos bélicos para vagones, 
Vto.: 2819J76, 9 horas. Valor. $ 150.— 

F. 9044: Radiadores .para loc's Baldwin. 
Vto.: 2S¡9|76, 10 horas. Valor: $ 150.— 

G. 6845: Tela recubierta con plástico 
vinílico para tapizado de asientos. Vto.: 
28¡9j76, 11 horas. Valor: $ 200.— 

G. 6846: Rodamientos a rodillo. Vto.: 
28|9|76, 12 horas. Valor: $ 150.— 

G. 6847: Chapas de poliéster. Vto,: 28) 
9(76, 13 hs. Valor: $ 100.— 

F. 9045: Repuestos para loc's Gral. 
Electric (caños drenaje de inyector y lu- 
bricador de bancada). Vto.: 29(9(76, 9 
horas. Valor: $ 100.— 

F. 9046: Acoples, guardapolvos, juntas 
y diafragmas de goma. Vto.: 29¡9]76. 10 
horas. Valor: í 150. — 

F. 9047: Aros de pistón para loc's Ge- 
neral Electric. Vto.: 29(9(76, 11 horas. Va- 
lor: $ 150.— 

F. 9048: Grampas de sujeción. Vto.: 
29)9,76, 12 horas. Valor: $ 100.— 

G. 6848: Itinerarios, horarios murales 
y demás publicaciones. Vto.: 29]9|76, 13 
horas. Valor: $ 150.— 

F. 9049: Repuestos loc's Diesel eléctri- 
cas (pernos, suplementos, tuercas, etc.), 
Vto: 30)9(76, 9 hs. Valor: * 100.— 

F 9050: Ejes varios para loc's D, E. 
Vto.: 30)9|76, 10 horas. Valor: $ 200.— 

F. 9051: Poleas para dínamo de cochee. 
Vto.: 30|9(76, 11 hs. Valor: $ 100.— 

Venta de pliegos: Paracas N? 50, Plan- 
ta baja, Capital, de lunes a viernes de 
8 a 13 horas 

e.l0|9 N? 9.446 v. 14(9(76 

FERROCARRILES ARGENTINOS 

LINEA GENERAL BELGRANO 

Llámase a licitación Pública E.C. 6|75, 
Ax. 14; Ferromanganeso en briquetas o 
trozos. Apertura de propuestas; 17(9(1976; 
lí hs. Precio del pliego: $ 100,—, — E.C. 
6(75, Ax. 5: Ferrosilicio en briquetas. 
Apertura de propuestas: 17(9(1976; 17 hs. 
Precio del pliego: $ 120—, — E.C. 46)76, 
Ax, 20: Impresión de horarios murales y 
páginas de itinerarios. Apertura de pro- 
puestas- 20(9)1976; 16 hs. Precio del plie- 
go: $ 980,—. — E.C. 42¡75, Ax. 4: Cade- 
nas de aceros varios tipos. Apertura de 
propuestas: 22(9)1976; 13 hs. Precios del 
pliego: $ 100,—. — E.C. 63(76. Ax. 11: 
Instrumental odontológico (bisturí, tijera, 
pinza, perióstomo, etc.). Apertura de pro- 
puestas: 23|9|1976; 13 hs. Precio del plie- 
go: $ 100,—. — E.C. 66J75, Ax. 4: Disco 
de goma y tela, con bujes, chapas y re- 
maches de acero, (varios tipos). Apertura 
de propuestas: 23(9)1976; 13 hs. Precio del 
pliego; $ 120—. — E.C. 54)75, Ax. 3: Ca- 
mión con capacidad de carga de 5Tn. (5 
unidades) de 135 a 140 HP de potencia 
aprox. Diesel. Apertura de propuestas; 
249)1976; 13 hs. Precio del pliego: pesos 
1.350,—. 

Consultas y retiro de pliegos en la Ge- 
rencia, Sección Licitaciones, Oficina 
Apertura de Propuestas, Local N? 35, P. B., 
de Av. Maipú N? 4 Capital Federal, en 
el horario de 13 a 17 horas. 

e. 10(9 N? 9.469 V. 14(9)76 

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS 
FISCALES 

Llámase a licitación Pública N? 101)76 
para contratar el servicio de clasifica- 
ción de carbón residual de petróleo pro- 
cedente de la Destilería Lujan de Cuyo 
de Y.P.F. Presupuesto oficial: $ 58.800.000. 
Garantía por validez de oferta: $ 588.000. 
Valor de la carpeta: $ 2.000. Presentación 
de las propuestas: 2 dte noviembre de 
1976 a las 10 horas. Informes y pliegos, 
en Avda. Roque S. Peña 1190, Capital 
Federal, de 8.30 a 11.30 horas. 

e.l3[9 N? 9.496 v 22)9)76 



YACIMIENTOS CARBONÍFEROS < 
FISCALES ' 

Llámase a licitaciones públicas. Para flt 
día 23 de setiembre de 1976, a ías 10 ho- 
ras : N? 58J7C : materiales eléctricos ; a 
¡as 10,15 horas: N? 69)76: electrodos; a lafl 
10,30 horas: N» 92(76: picas; a las 10,48 
horas: N? 99|76: termotanques y radia- 
dores y a las 11 horas ; Ni 100)76: acce- 
sorios para instalación de calefacción». 
Para el día 27 de setiembre de 1976, a 
las 10 horas: NV 90(76: repuestos para 
reductores "Cimapi"; a las 10,15 horass 
N? 91|76: válvulas tipo "Sanders"; a íaá 
10,30 horas: N? 95|76: aceros y aleacio- 
nes especiales, y a las 10,45 horas : N? 9fi| 
76: cobre y aleaciones especiales. Para 
ei día 18 de octubre de 1976. a las 10 
horas: N? 94|76: repuestos para unidades 
contactoras "Merlin Gerin", — Informes 
y pliegos en Avda. Roque S. Peña 1190, 
Capital Federal, de 9,30 a 12,30 horas. 

e.6)9 N9 9.231 v.l5|9)76 

YACIMIENTOS MINEROS DE 
AGUA DE DIONISIO 
Licitación Pública N* 9)76 

Provisión de Desgarrador - Cabina y 
Hoja Topadora para Tractor Caterpillar 
Modelo D7G. 

Destino: Mina Farallón Negro, DlsíL 
Hualfin. S. R. del V. de Catamarca. 

Presupuesto oficial: $ 5.100.000,. (cinco 
millones cien mil pesos). 

Apertura: 30)9)76, a las 16 horas. 

Lugar: Capital Federal, Av. Julio Ai 
Roca 710, 6? piso. 

Precio del pliego: $ 1.000, — . 

Adquisición de pliegos: S. F. del V. do 
Catamarca, San Martín 318|2G, S. M. de 
Tucumán. Córdoba fi05, 1er. piso, Capital 
Federal, Av. Julio A. Roca 710, Cft pisa 

Consultas en Capital Federal solamente, 
T. E. 34-8024(25. 

e. 10)9 N9 9.448 v. 23)9|76 

YACIMIENTOS MINEROS DE 
AGUA DE DIONISIO 

Licitación Pública N» 8)76 

Provisión de Bolas de Acero al Man*- 
ganeso o Acero Forjado. 

Destino; Sección Molienda de Bolo, 
Planta Beneficio, Mina Farallón Ne^rO, 
Dist. Hualfin, S. F. del V.- de Catamarca. 

Presupuesto oficial; $ 6.800.000,— (seU 
millones ochocientos mil pesos). 

Apertura: 29f9[76, a las 16,30 horas. 

Lugar: Capital Federal, Av. Julio A- 
Roca 710, 69 piso. 

Precie del pliego: $ 1.000,—. 

Adquisición de pliegos: S. F. del V. de 
Catamarca, San Martín 318|22. S. M. do 
Tucumán, Córdoba 605, 1er. piso, Capital 
Federal, Áv. Julio A. Roca 710, 6v piso. 

Consultas: en Capital Federal solamen- 
te, T. E. 34-8024)25. 

e. 10(9 N» 9.449 v. 23(9(76 



YACIMIENTOS CARBONÍFEROS 
FISCALES 

Llámase a Licitación Pública N* 98|76, 
por el transporte, en camiones volcado- 
res de 5000 toneladas de. carbón bruto, 
desde Destilería Lujan de Cuyo y 10:000 
toneladas de carbón resiauai desde Par- 
que Industrial Petroquímico, ambas has- 
ta e: taciones Cruz de Piedra, Mayor Dun- 
mon.1, u otras, en provincia de Mendo- 
za. — Apertura de las ofertas: 24 de se- 
tiembre de 1976, a las 10 horas, en for- 
ma simultánea en Delegación Ventas: 
Belgrano 854, Mendoza y en Sede Cen- 
tral: Avda. R. Sánez Peña 1190. Capital 
Federal. — Informes y pliegos en los 
mismos. 

e.7Í9 N° 9,280 V. 16(9)76 



AEROLÍNEAS ARGENTINAS 

Llámase a Licitación Pública número 
E-923J76, a realizarse el 5 de octubre de 
1976, a las 18 horas, para contratar la 
obra: Remodelación parcial Sucursal Co- 
rrientes, con un presupuesto oficial de 
Í 9.863.280,—. 

Pliego, consultas y presentación pro- 
puestas: Junín 1301 de la Ciudad de Co- 
rrientes, dentro del horario de 10 a 17 
horas. 

Precio pliego: $ 2.500,00 y bases gene- 
rales: $ 1.000,00, que serán abonados en 
el lugar precedentemente indicado. 

e.2718 N? 8.952 v. 16:9(78 

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

GERENCIA EXPLOTACIÓN ' 

REGIONAL CUYO 

L. Pública N? 17: Preselección de Em- 
presas dedicadas al procesamiento de da» 
tos, radicadas en la Ciudad y Gran Men- 
doza, y de presentación de ofertas para 
la contratación de las tareas del factu- 
rado de energía eléctrica y varios, corres* 
pendientes a la jurisdicción de la Gcia. 
Explotación Regional Cuyo (Mendoza y 
San Juan ) y de la Ocla. Explotación 
Regional Centro (San Luis y La Rioja). 

Valor del pliego: $ 1.000. 

Apertura: 4 de octubre de 1976, a la» 
11 horas. 

Consulta y venta de pliegos: Oí. da 

Compras Avda. San Juan 470, Mendoza, 

«.13)9 Nf 9.492 v,17|9)7f 

SUBTERRÁNEOS DE 
BUENOS AIRES 

Licitación Pública N? 8088(76: Recon»» 
trucción general y renovación parcial dé 
elementos de trece (13) escaleras ro* 
dantes, marca "Otls", en la linea 'B" m 
subterráneos. 

Presupuesto oficial: $ 54.600.000.— 

Apertura: 28)10)76, a las 10 horas. 

Pliegos: Departamento Compras ;; 
ministros, Bartolomé Mitre 3342, Capit 
de 8 a 12 horas. 

Valor del pliego: $ 200.— 

e.9(9 NO 9.416 V. 2»|9]9| 



SUBTERRÁNEOS DE 
BUENO" AIRES 

Licitación Pública N? 8166(76. Insta' 
ción de una electrobomb y ejecución 
obras complementarlas en el local 
bombeo de la cochera Palermo. 

Presupuesto oficial: % 3.000.000.— 
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Apertura: 7|10|76, a las 10 horas. 

Valor del pliego: $ 1.000.— 

Pliegos: Departamento Compras y Su- 
ministros. Bartolomé Mitre 3342, Capital, 
de 8 a 12 horas. 

e.9|9 N9 9.426 v.22¡9¡76 

SUBTERRÁNEOS DE 
BUENOS AIRES 

Licitación Pública W 8189|76. Maqui- 
nado y armado de cruces y corazones. 

Apertura: 6I10|76, a las 10 horas. 

Valor del pliego: $ 5.000.— 

Pliegos: Departamento Compras y Su- 
ministros, Bartolomé Mitre 3342, Capital, 
de 8 a 12 horas, 

e.9]9 NP 9.427 v.20|9|76 



GAS DEL ¿STADO 
Licitación Pública 

N? 9.584: Adquisición medidores infe- 
renciales de caudal gas natura». — Aper- 
tura: 30|9!76 10,30 horas. — Valor: $ 500. 

Nf 9.585: Rep. cigüeñaleÉ- de motocom- 
presor. — Apertura: 30|9|76, 12 horas. — 
Valor: $ 500. 

No 9.586: Adquisición gas lie. de pe- 
tróleo (35.000 TM butano), — Apertura: 
28|9|76, 11,15 horas. — Valor: $ 5.0OO. 

Adquirir documentación Alsina 1170, pi- 
so 19, of. 110, Capital de 8 a 13 horas. 
e.6[9 N9 9.256 v.l5|9|76 



GAS DEL ESTADO 

Licitación Pública N? 9.700 

Llámase a Licitación Pública N9 9,700 
de presentación de antecedentes y oferta 
para la construcción del "Gasoducto San 
Sebastián-El Cóndor" zona ■ terrestre, 
correspondiente a los tramos San Sebas- 
tian-Espíritu Santo (Territorio Nacional 
de Ir. Tierra del Fuego) y Cabo Vírge- 
nes-E] Cóndor (Pvcia. de Santa Cruz). 

La presente obra es parte del proyecto 
de Extensión del Gasoducto austral, cuyo 
tramo submarino es financiado por el 
Banco ínter americano de Desarrollo. 

Apertura prorrogada para el 25¡10;76: 
12 horas. 

Valor: $ 10,000,—. 

Adquirir documentación: Alsina 1170. 

piso 19, Of. 110, Capital, de 8 a 13 horas. 

e. 8¡9 N9 9.338 v. 17¡9[76 



GAS DEL ESTADO 

Licitación Pública N? 9.573 
Prov. e inst. central telefónica priva- 
da PABX y su plantel. 
Apertura prorrogada p[8¡10|76, 9.45 hs 
Valor $500.— 

Adquirir /jocu mentación en Alsina 1170. 
p. 1$, Of. 110, Capital, de 8 a 13 horas. 

e,10|9 N? 9.445 v.21|9|76 



EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNIC ACIONES 

Licitación Pública N? 298-P¡76 

Apertura: 29 de setiembre de 1976. 
Hora: 12. 

Arrendamiento de espacios pjoficina pú- 
blica en la ciudad de Corrientes, provin- 
cia de Corrientes, Radio de ubicación: El 
delimitado por las calles: Córdoba. San 
Juan, 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen. Su- 
perficie necesaria: 40 - J2. Pliego sin cargo. 

Adjudicación: En el supuesto que no se 
reciban ofertas admisibles respecto al pe- 
dido original (ubicación, características, 
etc.), la Empresa se reserva el derecho de 
considerar propuestas que a su exclusivo 
juicio aun no ajustándose exactamente al 
requerimiento, resulten igualmente aptas. 

Informes: Av. La Plata 1540. piso 3», 
Capital. Horario: 8,30 a 14,30 horas. 

Los pliegos también podrán retirarse 
en: Corrientes, San Juan y San Martin, 
Pvcia. de Corrientes. 

e. 7J9 N9 9.282 y. 20|9|76 

EMPRESA NACIONAL DÉ 
TE LEC OMUNICACIONES 

Licitación Pública N9 £95-F|76. Aper- 
tura* 29(911976, a las 9 horas: Arrenda- 
miento de espacios para depósitos de 
materiales y asiento de brigadas móviles 
en la ciudad de Moreno. Pvcia. de Bue- 
nos Aires. Superficie necesaria; Galpón 
de 400 m2 y terreno adyacente de 500 m2. 
(medidas aproximadas). Radio de ubica- 
ción: Dentro del ejido de la ciudad de 
Moreno. — Pliego sin cargo. — Adjudi- 
cación: En ei supuesto que no se reciban 
ofertas admisibles respecto al pedido ori- 
gina] (ubicación, características, etcéte- 
ra) la Empresa se reserva e) derecho de 
considerar propuestas que a su exclusivo 
juicio, aún no ajustándose exactamente 
al requerimiento, resulten igualmente ap- 
tas. — Informes: Avda. La Plata 1540, 
piso 39, Capital. Horario: 8,30 a 14,30 ho- 
ras. 

e.6|9 N? 9.283 V.17J9J76 

EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

MUNDIAL 78 

Licitación Pública N? 305-PÍ76 
Construcción de canalizaciones y cá- 
maras subterráneas. En zona suburbio 
Bur, localidad de Lanús, provincia de 
Bs. As, 
Apertura: 2fl!10¡76 a las 9 horas. 
Presupuesto oficial: $ 12.023.178. — . 
Pliego: $ 1.400. — . 

Informes: Avda. La Plata 1540, piso 
í? Capital Federal, Horario; 8.30 a 14.30 
noras. 

e. 9í9 N9 9.3?8 v. 22¡9'76 



EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licitación Pública N? 288-PJ76 
Apertura: 19 de octubre de 1976. Hora: 
11,30. 

Adquisición capacitores, resistores, bo- 
binas, etc. 
Pliego: ? 800,—. 

Informes: Av. La Plata 1540, piso 3', 

Capital Federal. Horario: 8,30 a 14,30 hs. 

e. 19¡9 N9 9.071 v. 14j9|76 

EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licitación Pública N? 290-P|76 

Apertura: 27 de setiembre de 1976. 

Hora: 10. 

Arrendamiento de espacios p]oficinas 
comercial ubicado en zona desde Liniers 
hasta Ramos Mejía, Pcia. de Buenos Ai- 
res. (Tres cuadras a cada lado de la 
Av. Rivadavia). Superficie necesaria: De 
670 m2, aprox. Pliego sin cargo. Adjudi- 
cación: En el supuesto que no se reci- 
ban ofertas admisibles respecto al pedi- 
do original (ubicación, características, 
etc.), la Empresa se reserva el derecho 
de considerar propuestas que a su exclu- 
sivo juicio aún no ajustándose exacta- 
mente al requerimiento, resulten igual- 
mente aptas. 

Informes: Av. La Plata 1540, piso 39, 
Capital. Horario: 8.30 a 14.30 horas. Los 
pliegos también podrán retirarse en: La 
Plata: Calle 47 N? 682(84 (e) 8 y 9. 

e.3|9 N9 9.148 V.16|9|76 

EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

MUNDIAL 78 
Construcción de canalizaciones y cá- 
maras subterráneas. 

Licitación Pública N* 300-P[76 
En zona sur de Capital Federal. 
Apertura 25|10|76, a las 9 horas. Pre- 
supuesto oficial: $ 7,137.135. Pliego: pe- 
sos 1.100.— 

Licitación Pública N? 301-P|76 
En zona Sarandí, Pcia. de Bs. As. 
Apertura: 25J10J76, a las 10.3o horas. 
Presupuesto oficial; $ 11.494.266. Plie- 
go: $ 1.400.— 

Licitación Pública N* 302-P|76 
En zoiía Bahía Blanca, Pcia. de Bue- 
nos Aires. Apertura: 2S|10¡76, a las 12 
horas. Presupuesto oficial: $ 6.445.978. 
Piiego: $ 1.000.— 

Informes: Av. La Plata 1540. P. 3?. 
Capital Federal, horario: 8.30 a 14.30 hs. 
Los pliegos podrán también retirarse en 
Bahía Blanca: Sarmiento 159, Pcia. de 
Buenos Aires. 

e,2|fl N9 9.128 V.159J76 



ÜMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
Licitación Pública N* 297-PJ76 

Apertura: 29 de setiembre de 1970. 
Hora: 11. 

Arrendamiento de Espacios pj traslado 
de Organismos en la ciudad de La Plata, 
provincia de Buenos Aires. Radio de ubica- 
ción: Preferentemente entre calles 1 a 19 
y entre 44 y 66. Superficie necesaria: 
2.200 a 2.500 m2. cubiertos y 1.500 m2. a 
cielo abierto aproximadamente. Püeco sin 
cargo. 

Adjudicación: En el supuesto que no se 
reciban ofertas admisibles respecto al pe- 
dido original (ubicación, características, 
etc.), la Empresa se reserva el derecho 
de considerar propuestas que a su exclu- 
sivo juicio aun no ajustándose exacta- 
mente al requerimiento, resulten igual- 
mente aptas. 

Informes: Av. La Plata 1540, piso 39, 
Capital. Horario: 8,30 a 14,30 horas. Los 
pliegos también podrán retirarse en: La 
Plata, calle 47 N9 682J84 (e) 8 y 9, provin- 
cia de Buenos Aires. 

e. 719 N9 9.284 v. 20S9176 



EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
Licitación Pública N? 296-PJ76 

Apertura: 29 de setiembre de 1970. 
Hora: 10,30. 

Arrendamiento de un Edificio en Capi- 
tal Federal pj traslado de la Sección Te- 
léfonos Públicos Alcancías. Superficie ne- 
cesaria: 1.250 a 1.300 m2. 

Adjudicación: En el supuesto que no se 
reciban ofertas admisibles respecto al 
pedido original (ubicación, características, 
etc.), la Empresa se reserva el derecho de 
considerar propuestas que a su exclusivo 
juicio aun no ajustándose exactamente al 
requerimiento, resulten igualmente aptas. 
Pliego sin cargo. 

Informes: Av. La Plata 1540 piso 3*, 
Capital. Horario: 8,30 a 14,30 horas. 

e. 7|9 N? 9.283 v. 2019J7G 

EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

Licitación Pública N9 293-PJ76. Aper- 
tura: 27 de setiembre de 1976, a las 9,30 
horas. — Arrendamiento de un edificio 
par a eficina comercial R:tdó. Capital Fe- 
deral. Superficie necesaria: 500 m2, cu- 
biertos aproximadamente. Radio de ubi- 
cación: Delimitada por las calies : Auto- 
pista Deliepiane, Avda. Larrazábal, Avda. 
Rivadavia y Escalada. — Pliego sin car- 
go. — Adjudicación: En el supuesto que 
no se reciban ofertas admisibles respec- 
to al pedido original (ubicación, carac- 
terísticas, etcétera), la Empresa se re- 
serva el derecho de considerar propues- 
tas que a su exclusivo juicio aún no ajus- 
tándose exactamente al requerimiento, 
resulten igualmente aptas. — Informes: 
Avda. La Plata 1540 piso 39, Capital. — 
Horario: 8,30 a 14,30 horas. 

e.3|9 N<? 9.147 v.l619|76 

EMI'RESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

Licitación Pública N9 292-P176. Aper- 
tura; 29(3)76 a jas 9,20 horas: Provisión 
arandelas, tuercas, tornillos, etcétera. — 
Pliego: $ 1.400. — Informes: Avtía. La 
Plata 1540, piso 3?, Capitai, de 8,30 a 
14,30 horas. 

e.6|9 N9 9.232 V.17Í9J76 



EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

MUNDIAL 78 

Construcción de canalizaciones y cá- 
maras subterráneas. 

Licitación Pública N? 307-P¡76. 

En Zona Mar del Plata, provincia de 
Buenos Aires. 

Apertura: 29¡10!76, a las 10.30 horas. 

Presupuesto oficial: $ 6.320.104.— 

Pliego: $ 1.000.— 

Informes: Avda. La Plata 1540 P. 3», 
Capital Federal. Horario: 8.30 a 14,30 hs. 

Los pliegos también podrán retirarse 
en Mar del Plata, Av. Colón 2538, Pcia. 
de Buenos Aires. 

e.lO|9 N9 9.443 v.23;9176 



EMPRESA NACIONAL 

DE, TELECOMUNICACIONES 

MUNDIAL 78 

Construcción de canalizaciones y cá- 
maras subterráneas. 

Licitación Pública N? 308-P|76. 

En Zona San Nicolás, Pcia, de Bue- 
nos Aires. 

Apertura: 29|10|76, a las 12 horas. 

Presupuesto oficial: $ 8.576.110. — 

Pliego: $ 1.200 — 

Informes: Avda. La Plata 1540 P. 39, 
Capital Federal. Horario: 8.30 a 14.30 hs. 

Las plicpos también podrán retirarse 
?n San Nicolás, Urcmiza 17, Pcia.. de 
Buenos Aires; Santa Fe.. Mendoza 2430, 
P. 1? y Rosario, Mitre 7$4, Pcia. de San- 
ta Fe, respectivamente. - 

€.1019 N9 9.444 v.23i97fc 



EMPRESA NACIONAL 

DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 

Expíe, N? 49.0B3 E-76 

Llámase a Licitación Pública, cuya 
apertura tendrá lugar el día 21 de se- 
tiembre de 1976, a las 15 hs., en el Dis- 
trito 22?, Neuquén, para contratar el 
arriendo de un inmueble, con destino al 
funcionamiento de la oficina "Cinco Sal- 
tos" (Pvcia. de Neuquén), 

Por el pl'cgo de oondiciones y demás 
datos, ocurrir al precitado Distrito o a 
la Sección Locaciones y Contrataciones 
de Transportes (D. Ab.), calle Corrientes 
132 t 0' piso, Correo Central (Buenos Al- 
res), de lunes a viernes de 8 a 20 horas, 
e-13¡9 N9 9.490 v.l4,9¡76 

EMPRESA NACIONAL 

DE COK REOS Y TELÉGRAFOS 

Expíe: N» 8.042 Eiic|76 

Llámale a Licitación Pública, cuya 
apertura tendrá lugar el día 21 de se- 
tiembre de 1976, a las 16, en la Sec. Lo- 
cac. y Contratac. de Transportes (DA), 
para contratar la ejecución del trans- 
porte e intercambio postal entre ias ofi- 
cinas del Correo Central y Sucursales de' 
la Capital Federal que integran la Linea 
N? 23. 

Por el plegó de condiciones y demás 
datos, ocurrir a la Secc'ón Locaciones y 
Contrataciones de Transportes (DA;. Co- 
rreo Central, Buenos Aires. 

e.l3|9 N9 9.491 v,14j9¡76 

EMPRESA NACIONAL 

DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 

Licitación Pública N^ 31¡ít76 
Llámase a licitación pública para ad- 
quirir: "Sacas pjcorrespundencia, de lona 
y loneta". Las propuestas serán recibi- 
das hasta el día 29 de setiembre de 1976, 
a las 1C horas, y abiertas públicamente 
en la misma fecha y hora en la Sección 
Compras (DGA), G' piso, local 639 de la 
Empresa Nacional de Correos y Telégra- 
fos, Sarmiento 151, Capital Federal. Por 
las cláusulas particulares, concurrir a la 
citada sección, cualquier día hábil de 12 
a 15.30 horas. 
Valor del pl:ego : $ 50,00. 

t 6.400.— e,13|9 N* 91.337 V.22J9Í76 



Presupuesto oficial: $ 500.000,—. ' 

Valor del pliego: $ 200,—. 

Dirección General Ingeniería y Arqui- 



tectura, 



e. 10|9 N9 9.450 v. 16|9j78 4 



ENCOTEL 

Llámase a Licitación Pública N? 13- 
DGIA, hasta el día 7 de octubre de 1976, 
a las 16 horas, para contratar bajo ré- 
gimen de la Ley 13.064 y por el sistema 
de "ajuste alzado" los trabajos de ter- 
minación del edificio postal en la loca* 
lidad de Patquía (provincia de La Rioja). 
Las ofertae se recibirán en la sección 
Registro Técnico dependiente de la Di- 
rección General de Ingeniería y Arquitec- 
tura, Corrientes 132, 49 piso, local nú- 
mero 460, Buenos Aires, hasta la fecha 
y hora indicadas donde se realízala la 
apertura. Para adquirir los pliegos o re- 
alizar consultas concurrir a dicha Sec- 
ción dentro del horario de 12 a 16, pu- 
diendo los interesados proceder en igual 
sentido en la cabecera del Distrito 20^, 
La Rioja. 
Presupuesto oficial: pesos 7.430.761.— 
Importe de garantía: pesos 74.307,61 
Valor del pliego: pesos 1.000. — 

e.25¡8 N9 8.855 V.14j9|76 

ENCOTEL - 

Llámase a Licitación Pública N' 18^ 
DGIA-76, hasta el día 4 de octubre de 
1976. a las 11 horas, para contratar baja 
el régimen de la Ley N? 13.064 y por el 
sistema de "Ajuste Alzado", los trabajo* 
de reparación general en el edificio pos- 
tal de la localidad de Concarán (Provin* 
cía de San Luis). 

Las ofertas se recibirán en la sección 
Registro Técnico dependiente de la Di- 
rección General Ingeniería y Arquitectu- 
ra, sito en Corrientes 132, piso 4', local 
460, Correo Central, Capital Federal y 
en la Jefatura de la División Adminis- 
trativa del Distrito 7« de la Empresa Na- 
cional de Correos y Telégrafos, San Luis 
(Provincia de San Luis), ubicada en San 
Martín y Avda. Quintana, Sa.i Luis (Pro- 
vincia de San Luis), lugar donde en for* 
ma simultánea se efectuará la apertura 
el día y hora precitados. 

Presupuesto oficial : Pesos un millón 
quinientos mil ($ 1.500.000.—). 

Importe de garantía: Pesos quince mil 
($ 15.000,). 

Valor del pliego: Pesos doscientos (pe- 
sos 200, — ), — Dirección General Inge- 
niería y Arquitectura, 

e. 1*19 W 9.008 v. 14j9¡76 

OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 

Licitación Pública _, 

Expediente N» 13.995-LP-1976 *R 

Provisión y montaje de válvulas esclu- 
sas horizontales y juntas de desarme en 
el Establecimiento San Martín (Buenos 
Aires). 
Apertura: 8¡10|1976, a las 16 horas. 
Pjiegos: Marcelo T. de Alvear 1840 .Ca- 
pital Federal. 

e. 8|9 Ni 9.337 v. 28|9|78 



OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 
Licitación Pública 
Expediente: 1897-LP-76 

Repuestos para automotores. 23|9|1976. 
a las 16 horas. Apertura y pliegos: Mar- 
celo T, de Alvear 1840 (Capital Federal). 
e.l3¡9 NV 9.497 v. 141976 



MINISTERIO DE CULTÜUA 
Y EDUCACIÓN 



ENCOTEL ' 

Segundo llamado a Licitación Pública ! 
N^ GT-Arq.|76. hasta e] d*a 15 de octubre 
de 1976. a las 18 horas, para contratar 
bajo el régimen de la Ley N* 13.064 y 
por el sistema de "ajuste alzado" los tra- 
bajos de reparación general en el edificio 
postal de la localidad de El Bolsón (Pro- 
vincia de Rio Negro). 

Las ofertas se recibirán en la Secaiin 
Registro Técnico dependiente de la Di- 
rección General Ingeniería y Arquitectu- 
ra, sito en la Avda, Corrientes 132, 4? piso, 
local 460, Ccrrpo Central, Capital Federal 
y en la Administración del Distrito 72* 
Neuquén. de la Empresa Nac : ooal tí" Co- 
rreos y Telecomunicaciones, lugar donde 
en forma simultánea se efectuará la 
apertura el día y hora precitado. 



DIKECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
Licitación Público N* 98 

Llámase a licitación pública por pri- 
mera vea, por el término de ocho (8V 
días hábiles a partir del día 13 de se- 
tiembre de 1976, para resolver la adqui- 
sición de papeles y cartulinas, tela para.» 
encuadernar y aiambre para coser, con^ 
destino a diversas dependencias y al 
Sector Talleres Gráficos. 

Las propuestas deberán presentarse ba- 
jo sobre cerrado en las planillas que se 
expedirán al efecto y de acuerdo cím :o - 
dispuesto por el Decreto 5.720¡72, tono lo 
cual puede retirarse a partir de la fecha 
en el Sector Contrataciones. Las fieras 
2587, 1er. piso. Capital Federal, todos los 
días hábiles de 13 a 18 horas. m . 

El acto de anertura se llevará a cabo 
el día 30 de setiembre de 1970, a las. 14-10 
hoi-as, en el Sector Contratación."? d^l 
Ministerio de Cultura y Educación, en 
presenc'a de 'los interesados que deseen 
concurrir. 

e.!3|9 N? 9A98 V.T?19I76 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

HOSPITAL DE CLÍNICAS 

"JOSÉ DE SAN MARTIN" 

Licitación PúbHea N° 39 

Expediente N? 581.988|76 
Llámase a Licitación Pública, fcasta et.^ 
día 34 de setiembre de 1978 a las 10 ho-^ 
ras, para adjudicar la provisión de car- 
ne bovina, "hígado vacuno, panceta sala- 
(*<*. sdchicha oomúO; con destino a este 
Establecimiento y sus dependencias. d« 
r> ene ido con -las especificaciones eonteni- 
das en los pliegos de condioíoaet particu- 
lares. 
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.„' La apertura se realizará en el Departa- 
mento de Contrataciones ubicado en el 

.Hospital de Clínicas "José de San Martín" 
< Córdoba 2361, planta baja), pudiéndolos 
Interesados requerir pliegos de condicio- 
nes e informes en la División Compras, 

. licitaciones y Suministros del mismo,' de 
lunes a viernes de 8 a 12 horas. 

e. 8f9 W> 9.342 v. 17|9|76 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

HOSPITAL DE CLÍNICAS 
MOSE DE SAN' MARTIN" 
Licitación Pública, -N* 33 - 
t Expediente N* 581.992)76 

Llámase a Licitación Pública hasta el 
día 24 de setiembre de 1976 a las 11 horas, 
para adjudicar la provisión de verduras, 
con destino a este Establecimiento y sus 
dependencias, de acuerdo con las especi- 
ficaciones contenidas en los pliegos d¿ 
condiciones particulares. 

La apertura se realizara en el Departa- 
*mento* de Contrataciones ubicado en el 
•'Hospital de Clínicas "José de san Martín" 
(Córdoba 2351; planta baja), pudiendo los 
interesados requerir pliegas de condició- 
"hes e informes en la. División Compras, 
'Licitaciones y Suministros del mismo, de 
.lunes a viernes de 8 a 12 horas. 

e. 8¡9 N? 9.343 v. 17¡9¡76 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE" ROSARIO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
Expediente N" 30.677 y agregados 
Licitación Pública N? 38 
Llámase a Licitación Pública N* 36 pa- 
ra el día 23 de setiembre de 1976, para 
la provisión de gasa, algodón y equipos 
api rotrans fusores y de transfusión, para 
el Dpto. de Enfermería y el Centro de 
Hcmoterapía respectivamente del Hospi- 
tal Nacional del Centenario. 

La apertura de las propuestas se efec- 
tuará en Dirección Contrataciones de la 
Dirección General de Administración, ca- 
lle Berutti N^ 2109, Rosario, lugar donde 
podrán retirarse los pliegos respectivos. 
'— Dirección Contrataciones. 

e.l3|9 W 9.523 v.l4|P¡76 



La apertura de las propuestas tendrá 

lugar en el Servicio de Contrataciones, 
Contrataciones Centralizadas, Defensa 
120, 4? piso, Oficina 4131, Capital Pede- 
ral, debiendo dirigirse para pliegos e 
Informes al citado Servicio. 
'■ Buenos Aires, setiembre 13 de 1976. — 
El Director General de Administración 
(Área Salud Pública). 

e.!3¡9 N? 9.519 V.14|9|76 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE ROSARIO 

DIRECCIÓN GENERAL . 
DE ADMINISTRACIÓN 
Expediente N? 30.681 
Licitación Públ : ea N? 37 

Llámase a Licitación Pública N' 37 pa- 
ra el día 21 de setiembre de 1976, a la 1 ; 
10 horas, para la provisión de Oxígeno 
Medicinal, por el período octubre -diciem- 
bre 1976, con destino al Hospital Nacio- 
nal del Centenario de la Universidad 
Nacional de Rosario. 

La apertura de las propuestas se efec- 
tuará en Dirección Contrataciones de la 
Dirección General de Administración, ca- 
lle Beruti 2109, Rosario, lugar éste don- 
de podrán ser retirados los pliegos res- 
pectivos. — Dirección Contrataciones. 

e.l3|9 N» 9.524 v,14|9|76 



MINISTERIO 

DE BIENESTAR SOCIAL 

LOTERÍA DE BENEFICENCIA 
NACIONAL Y CASINOS 
Expediente N? 391.119*76 

Llámase a Licitación Pública N? 102! 
76 H. para la con tratador.- por el servi- 
cio de filmación y proyección de carre- 
ras, con destino al Departamento Hípico. 

La apertura de las propuesta? s*; rea- 
lizará el día 14 de setiembre* de 1976, a 
las 15 horas. 

Retiro de plegos: Cerrito N? 13S3, 2* 
piso, División Suministros, Capital Fe- 
deral, Tel. 44-9482. 

Presentación de las propuestas: San- 
tiago del Estero N? 126¡40 1er. pis.^, De- 
partamento ' Compras y Contrataciones. 
Capital Federal, Tel. 37-2868. 

e.7!9 Ní 9.315 v.l6J9|76 

TALLERES PROTEGIDOS 

SECCIÓN CONTRATACIONES 
Espediente N* 1-2020-0734000267(76-0 
Llámase a Licitación Pública 16|76, pa- 
ra el Üía 20 del mes de setiembre de 1976. 
agías 14,30 horas para subvenir las ne- 
cesidades que a continuación se detallan: 
. adquisición de telas y lanas. 

La 'apertura de las propuestas tendrá 
lug.M* en Sección Contrataciones. Talle- 
res Protegidos Suárez 2235, Cenital Fe- 
deral, debiendo dirigirse para es pliegos 
e Informes a la citada Sección. — Bue- 
nos Aires 26 de agosto de 1976. — Talle- 
res Protegidos. . 

e.7)9 N? 9.293 V.16¡9|76 

Secretaría de Salud Pública " 

DIRECCIÓN GENERAL ' 
DE ADMINISTRACIÓN 

SERVICIO DE CONTRATACIONES 
. Contrataciones Centralizadas' 
.' Expediente N? 2020-13.385-76-9 
Llámase a - Licitación Publica N? 89¡76 
para el día 20 del mes de setiembre de 
1976, á las .16' horas; para ¡subvenir las 
necesidades que a "continuación se deta- 
llan: Adquisión de cortinas para la- Se- 
cretaría Privada: 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

SERVICIO DE CONTRATACIONES 
Contrataciones Centralizadas 
Dirección Nacional de Odontología 
Expediente N? 2020-14.668)76-4 
Llámase a Licitación Pública N? 91¡76 
para el día 30 del mes de setiembre de 
1976, a' las 17.30 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se de- 
tallan: Unidad dental, aparato de Rayos 
X, estirilizadora a secó, instrumental pa- 
ra odontología, con destino a la Dirección 
Nacional de Odontología. ■ 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Servicio de Contrataciones. 
Contrataciones Centralizadas, Defensa 
120, 49 .piso, Oficina 4131, Capital Fede- 
ral, debiendo dirigirse para pliegos e 
informes al citado Servicio. 
Buenos Aires, setiembre 13 de 1976. 

e.l3¡9 N» 9.518 v.22¡9¡76 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

SERVICIO DE CONTRATACIONES 
Contrataciones Centralizarlas 
Dirección Nacional de Odontología 
Expediente N* 2020-14.669-76-0 
Llámase a Licitación Pública N? 90J76, 
para el día 30 del mes de setiembre de 
1976, a las 16 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta- 
llan : Adquisición de productos quími- 
cos y medicinales para la Dirección Na- 
cional de Odontología. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Servicio de Contrataciones, 
Contrataciones Centralizadas, Defensa 
120, 4? piso, Oficina 4131, Capital Fede- 
ral, debiendo dirigirse para pliegos e 
informes al citado Servicio. 
Buenos Airee, setiembre 13 de 1976. 

e.l3|9 N? 9.520 v.22j9|7fi 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
Expediente N* 2020-14.346 ¡76-7 

Llámase a L'citaclón Pública N? 87¡76 
para el día 29 del mes de setiembre de 
1976, a las 16 hs., para subvenir las ne- 
cesidades que a continuación se deta- 
llan: Aparatos para luminoterapia, caja 
para punción lumbar, carpa pediátrica de 
oxígeno y vapor fresco, equipo de diag- 
nóstico, incubadora de circuito cerrado, 
incubadora de transporte, laringoscopio, 
manómetro, caja de cesárea, caja de su- 
turas, nebulizador ultrasónico, caja de 
Fórceps Simpson. con destino a la Di- 
rección Nacional de Salud Materno In- 
fantil. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Servicio de Contrataciones, 
Contrataciones Centralizadas, Defensa 
120, 4? Piso, Oficina 4.131, Capital Fede- 
ral, debiendo dirigirse para pliegos e in- 
formes al citado Servicio. — Buenos Ai- 
res, 10 de setiembre de 1976, — El Di- 
rector Gral. de Administración (Área 
Salud Pública). 

e.l0|9 N? 9.459' v.21|9|76 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Expediente N? 2020-13.566176-3 
Llámase a Licitación Pública N' 83¡76 
para el día 24 del mes de setiembre de 
1976, a las 16 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta- 
llan: Pantalones de brin tipo vaquero y 
camisas de gabardina de algodón, solici- 
tados por la Dirección General de Ad- 
ministración para establecimientos hos- 
pitalarios de Salud Mental. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Servicio de Contrataciones, 
Contrataciones Centralizadas, Defensa 
120, 49 piso, oficina 4.131, Capital Fede- 
ral, debiendo dirigirse para pliegos e in- 
formes al citado Servicio. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1976. 
— El Director Gral. de Administración 
(Área Salud Púb'ica). 

e.7|9 N? 9.295 V.18|9176 

SERVICIO NACIONAL DE CHAGAS 

DEPARTAMENTO 

DE SUMINISTROS 

Y MANTENIMIENTO 

Licitación Publica N* 4|76 

Llámase a Licitación Pública N? 4¡76, 
para el día 17 de setiembre de 1976, a 
las 10 horas, para subvenir las necesida- 
des que se detallan : 11 Motorrociadoras 
a mochila y 12 pistolas plaguicidas, con 
destino, al Servicio .Nacional de Chagas., 
■ La apertura de *as ofertas tendrá lugar 
en la- '.-Oficina do Compras del Servicio 
en la calle 9 de Julio. 356, 5*? piso, Cór- 
doba, debiendo dirigirse allí para la so,r 
licitud- de -los;: pliegos de -.condiciones, al 



Departamento de Suministros y Mante- 
nimiento, Defensa 120, 4? piso, Capital 
Federal, y a la Unión Argentina de Pro- 
veedores del Estado. Avda. de Mayo 1567, 
3er. piso, Capital Federal. 

e.1319 N» 9.533 V.14)9J76 

Nota: Se deja constancia que el presen- 

te aviso debió publicarse en las 

ediciones del Boletín Oficial del 

9|9¡76. 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
Y DIETÉTICA 

Llámase a Licitación Pública N* 48|76 
para el día 21 del mes de setiembre de 
1976, a las 10 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta- 
llan: "Pan francés y rebozador fresco" 
durante el período octubre -noviembre- 
diciembre 1976, con destino al Servicio 
de Alimentación y Dietética. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Policlínico Profesor Ricardo 
Finochietio, Anatole France 773, Avella- 
neda, Serv. Adm. y Contable, Div. Com- 
pras y Suministros, dc'i'endo dirigirse 
para pliegos e informes ai citado Servi- 
cio 

. . e.l3|9 N* 9.502 V.14|9f76 



SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
Y DIETÉTICA 

Llámase a Licitación Pública N^ 46|76 
para el día 21 de setiembre de 1976, a 
las 10 y 30 horas, para subvenir las ne- 
cesidades que a continuación se deta- 
llan: "Verduras" durante el período oc- 
tubre- noviembre -diciembre 1976, con des- 
tino al Servicio de Alimentación y Die- 
tética. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Policlínico Profesor Ricardo 
Finochietto, Anatole France 773, Avella- 
neda, Serv. Adm. y Contable, Div. Com- 
pras y Suministros, debiendo dirigirse 
para pliegos e informes al citado Servi- 
cio. 

e.!3|9 N» 9.503 V.14|9176 



INSTITUTO 

TISIOLOGICO DE PUN1LLA 

Santa María. Córdoba 

Expte. N? 1-2020-02090003271 76-6 ITP, 

Llámase a Licitación Pública N? 21|76, 
para el día 21 del mes de setiembre de 
1976, a las 11 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta- 
llan: "Adquisición artículos de limpie- 
za", con destino al Instituto Tisiológico 
de Punilla, Santa María, Córdoba. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar el día mencionado en el citado Es- 
tablecimiento, debiendo dirigirse para 
pliegos e Informes ai mismo y al Depar- 
tamento de Contrataciones (Contrata- 
clones Descentralizadas), Defensa 192, 4* 
piso, Buenos Aires. 

e. 13)9 N? 9.510 Y. 1419|76 

INSTITUTO DE CIRUGÍA 
TORÁCICA Y CARDIOVASCULAR 

Expediente N? 1-2020- 0137000092170-8 
Llámase a Licitación Pública N' 10)76 
para el día 30|9 del mes de setiembre de 
1976, a las 11 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta- 
llan: Garlopín, serruchos, centrífuga hi- 
droextractora para secado de ropa, con 
destino al Instituto de Cirugia Torácica 
y Cardiovascular. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Instituto de Cirugía Toráci- 
ca y Cardiovascular, Caseros 2153, Capi- 
tal, debiendo dirigirse para pliegos e in- 
formes al citado Servicio. " 

e-.9¡9 N* 9.402 v. 1419(78 

SANATORIO 

"DR. JOSÉ. J. PUENTE" 

Llámase a Licitación Pública N* 5|76 
para el día 29 de setiembre de 1976, a 
las 10 horas, para subvenir las necesi- 
dades que a continuación ' se detallan: 
Artículos de almacén (alimentos) y ele- 
mentos de limpieza, con destino al Sa- 
natorio "Doctor José J. Puente", y con 
cargo al Ejercicio 1976. La apertura de 
las ofertas tendrá lugar en el Sanatorio 
"Doctor' José J. Puente", en San Fran- 
cisco del Chañar, Departamento Sobre- 
monte, Provincia de Córdoba, debiendo 
dirigirse para pliegos e informes al cita- 
do establecimiento o al Servicio de Coor- 
dinación Sanitaria Regional del Centro, 
9 de Julio 356, Córdoba. •- ' 

e.l?!9 N* 9.506 . v . 22¡9|76 

SANATORIO 

"DR. JOSÉ. J. PUENTE" 

Llámase a Licitación Pública N^ 4|76 
para el día 20 de setiembre de 1976, a 
las 10 horas, para subvenirlas necesida- 
des que a continuación se detallan: Ver- 
duras, frutas, fiambres, hacienda vacu- 
na en pie, etc., con destino al Sanatorio 
."Doctor José J. Puente", y .con cargo al 
Ejercicio 1976. La apertura de .las ofer- 
tas, tendrá lugar en el^Sanatorlo ■ "Doc- 
tor José J. Puente", en San Francisco 
del Chañar, Departamento Sobremonté,' 
Provincia .de Córdoba; debiendo dirigirse 
para pliegos e informes al - citado esta- 
blecimiento o al. Servicio de Coordinación 
Sanitaria Regional del Centro, 9 de Ju- 
lio 356, Córdoba. , 

. e. 13|9 . N* - 9.605 Y . 14J&176 



SANATORIO 

"DR. JOSÉ J. PUENTE" 

Llámase a Licitación Púbüca N? 7|7fi 
para el día 30 de setiembre de 1976, a 
las 11. horas, para subvenir las necesi- 
dades que a continuación se detallan: 
Materiales y elementos para conservación 
y reparación de inmuebles e instalacio- 
nes, con destino al Sanatorio "Doctor 
José J. Puente", y con cargo al Ejercicio 
1976. La apertura tendrá lugar en d 
Sanatorio "Doctor José J. Puente", esa 
San Francisco del Chañar, Departamen- 
to Sobremonté, Provincia de Córdoba; 
debiendo dirigirse para pliegos e infor- 
mes, al citado establecimiento o al Ser- 
vicio de Coordinación Sanitaria Regional 
del centro, 9 de Julio 356, Ciudad de 
Córdoba. 

. , e.!3|9 N* 9.507 V.22J9|7B 

SISTEMA NACIONAL 
INTEGRADO DE SALUD 
PROVINCIA DE FORMOSA 

Expedientes Nros. S- 00005051 ¡76; 
S-O0OO5052I76 y S- 00005054 ¡76 

Llámase a Licitación Pública N? 1 5J76^ 
para el día 5 de octubre de 1976, a laa 
10 horas, para subvenir las necesidades 
Que a continuación se detalla: Menaje, 
lámpara Petromax, ' etc., con destino su 
Sistema Nacional Integrado de Salud de 
la Provincia de Formosa. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento de Adminis*- 
tración del S. N. I. S, Pringles 336, Pas- 
mosa, debiendo dirigirse para pliegos e 
informes al citado Departamento, o a la 
Dirección Nacional de Administración dtil 
S. N. I. S. (Adquisiciones). Defensa 12C^ 
4? piso, Oficina 4045. Capital Federal. 

e.l3|9 N» 9.525 v. 2^)70 

SISTEMA NACIONAL 
INTEGRADO DE SALUD 
PROVINCIA DE FORMOSA 

Expediente N9 00005207^S-1976 
Llámase a Licitación Pública N* 4|7& 
para el día 4 de octubre de 1976, a las 
11.30 horas, para subvenir las necesida- 
des que' a continuación se detallan: Gasa 
hidrófila F. A., algodón hidrófilo F. A_ 
venda tejido, tela adhesiva, etc., con des* 
tino al Sistema Nacional Integrado dfe 
Salud de la Provincia de Formosa. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento de Adminis- 
tración del S. N. L S., Pringles 336, Pas- 
mosa, debiendo dirigirse para pHenos e 
informes al citado Departamento, o a la 
Dirección Nacional de Administración <MI 
S. N. I. S. (Adquisiciones), Defensa 124 
41* piso, Oficina 4045. Capital Federal. 

e.I3|9 N9 9.526 T. 22^9)7* 



SISTEMA NACIONAL 
INTEGRADO DE SALUD 
PROVINCIA DE FORMOSA 

Expediente N? S-00005296J1976 
Llámase a Licitación Pública N* 3)7fc 
para el día 4 de octubre de 1976. a las 
10 horas, para subvenir la necesidad que 
a continuación se detalla: Medicamento! 
(antibióticos), con destino al Sistema Nsv- 
cional Integrado de Salud de la Provin- 
cia de Formosa. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento de Adminis- 
tración del S. N. L S., Pringles 336, For- 
mosa debiendo dirigirse para pliegos e 
informes al citado Departamento, o a la 
Dirección Nacional de Administración del 
S. N. I. S. (Adquisiciones), Defensa 12^ 
4? piso, Oficina 4045, Capital Federal. 

e.l3|9 N» 9.527 v.22|9r» 



COLONIA NACIONAL 
"DR. DOMINGO CABRED" 

Expediente N? l-ZQ20-41060W»l)76-« 

Llámase a Licitación Pública N? 32|7<t 
para el día 30 de setiembre de 1976, a la* 
12 horas, para subvenir necesidades que 
a continuación se detallan, con destino a 
la Colonia Nacional "Dr. Domingo Ca-< 
bred", durante el Ejercicio Fiscal 1876. 

La apertura de las propuestas tendré 
lugar eñ el citado Establecimiento, sito 
en Open Door, Pvcia. de Buenos Aires, 
debiendo dirigirse para pliegos e informes 
a la antedicha dependencia o a la Direc- 
ción General de Administración (Depai* 
tamento de Contrataciones Centralizadas^ 
calle Defensa 193, 4? piso, oficina 4130, 
Capital Federal. 

Las necesidades se refieren a: madera* 
e. 8)9 N» 9.350 v. 17|9|7é 



COLONIA DE REHABILITACIÓN 
MEDICA DE DIAMANTE 

Expediente N? 4.223-54|76 

Llámase a Licitación Pública N? l|7fl; 
para el día 21 del mes de setiembre de 
1976, a las 11 (once) horas, para subvenir 
las necesidades que a continuación 36 
detallan: Adquisición de artículos de al- 
macén, verduras, frutas, leche de vaca, 
pan y fiambres, con destinó a la Colo- 
nia de Rehabilitación Médica de Dia- 
mante. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en la' Oficina de Compra de dicha 
Dependencia, sita én Echagüe y Noailles 
de lá ciudad de Diamante. Entre Ríos, 
(Dirección Postal Casilla de Correo N? 5, 
Diamante, Entre' Ríos), debiendo dirigirse 
para pliegos e informes al citado Ser- 
vicio, -u. 

■.\~ '. . e- 13J9 N? 9;517 v." 14|9|70 
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POLICLÍNICO ypROF. 
;. DR. MARIANO, R. CASTEX" 

Expediente : N* 20¿0-0181060469¡76-X 

- Llámase a Licitación Pública N?.,64)76, 
para 'el día"20 dei mes de setiembre de 

: 1976, a las 10 ñoras, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta- 
llan; Adquis ción de instrumental para 
el Servicio de Oftalmología, con destino 
al Policlínico "Prof. Dr. Mariano R. Cas- 
tex". 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Policlínico "Prof. Dr. Ma- 
riano R. Castex", División Compras y 
Suministros, Baícarce 900, San Martín, 
Provincia de Buenos Aires, debiendo di- 
rigirse para pliegos e informes al citado 
.Servicio. 
"Nota: Se deja constancia que el pitsen- 

■ te aviso debió comenzar a oubli- 

carse en las ediciones del B'>íe;in 
Oficial del 9|9)76. 

e.l3)9 N* 9.530 v.l4¡9|76 

POLICLÍNICO "PROF. 

DR. MARIANO R. CASTEX" 

; Expediente N? 2020-J181W)O465|76-8 
[ Llámase a Licitación Pública W 6G;67, 
■para el día 20 del mes de setiembre de 
1976, a las 11 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta- 
llan: Adquisición instrumental y apara - 
.tos de uso méd'co, con destino al "Ptili- 
, Clínico '■Prof. Dr. Mariano R. Castex". 
■ La apertura de las propuestas rendrá 
lugar en el Policlínico "Prof. Dr. Ma- 
riano R. Castex", División Compras y 
Suministros. Baícarce 800, San Martín, 
Provincia de Buenos Aires, debiendo di- I 
rlgirse para pliegos e informes ai bisado 
Servicio. | 
Nota: Se deja constancia que el presen- j 
te aviso debió comenzar a publi- 
carse en las ediciones del Boletín I 
Oficial del 9'9¡78. 

e.l3|9 N? 9.531 v,14¡S|76 

POLICLÍNICO 

"GRAL. MANUEL BELGRANO" 

Expediente N» 1-2O3O-01í;GOO035O|7C-1 

- Llámase a Licitación Pública ,N? 20176, 
para el día 29 de setiembre de 1976. a 
las 15 horas, para subvenir las necesida- 

, des que seguidamente se detallan, con 
destino al Policlínico. '"Oral. Manuel Bel- 
grano" durante el año 1970. 

La apertura de las ofertas se llevara 
a cabo en el Policlínico "Gral. Manuel 
Belgrano" (Div. Contrataciones y Sumi- 
nistros), sito en Avda. de los Constitu- 
yentes 3120, San Martín. Pvcia. de Bue- 
ínps, Aires, debiendo dirigirse para pliegos 
e in forro eF a la Div. Contrataciones y 
Suministros del establecimiento, dentro 
del horario de 10 a 18 horas. 

Las necesidades se refieren a: Instru- 
mental para terapia intensiva;- para 
áéohatolcrfía: para obstetricia: para clí- 
nica míídlca; laboratorio central; para 
odontolos ía : para clínica quirúrgica; 
equipo de rayos X etc 

e. 13)9 N9 9.516 v. 2G|9¡76 

POLICLÍNICO 

"PROFESOR GREGORIO 

ARAOZ ALFARO" 

Expediente N» 2020^01 ROOOOOfl&i 76-1 
' Llámase a Licitación" Pública N? 95)76, 
para e! r día 23 del mes de setiembre de 
1976. a las 10 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta- 
llan: "Reparación integral de los hornos 
Incineradores", con dt*>tíno al Policlínico 
"Profesor Gregorio Aráoz Alfaro". 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en la División Compras y Suminis- 
tros (Contrataciones) del Policlínico 
.""Profesor Gregorio Aráoz Alfaro". Río de 
Janeiro 1910. planta baja. Lanús Oeste, 
debiendo dirigirse para pliegos e infor- 
mes al citado Servicio. 

e. luí» N? 9.512 v. 14|9|76 

POLICLÍNICO "PROF. 
, DR. MARIANO R. CASTEX" 

Expediente N? 2020-0181000464^6-1 
■ Llámase a Licitación Pública N* 65)76, 
para el día 20 del mes de setiembre de 
1976, a las 9 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta- 
llan: Suscripción de revistas y publica- 
ciones técnicas científicas para el año 
1976, con destino al Policlínico "Prof. Dr. 
Mariano R. Castex". 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Policlínico "Prof. Dr. Ma- 
riano R. Castex", Div ! sión Compras y 
Suministros Baícarce 900, San Martín, 
Provincia de Buenos Aires, debiendo di- 
rigirse para pliegos e informes al litado 
Servicio. 

Nota: Se deja constancia que el presen- 
* ' ■ te aviso debió comenzar a publi- 
carse en las ediciones del Boletín 
Oficial del 9|9f76. 

e.l3|9 N? 9.532 v,14'9¡76 

POLICLÍNICO 

"GRAL. MANUEL BELGRANO" 

Expediente N? l-2020-Oir»e00034!í¡7G-3 
. Llámase a Licitación Pública N? 19¡7f¡, 
para el día 24 de setiembre de 1976 a las 
15 horas para subvenir las necesidades 
que seguidamente se detallan con destino 
al Foüciinico "Gral. Manuel Belgrano" 
durante el año 1976. 

La apertura de las ofertas se llevará n ' 
eabo en el Policlínico 'Oral. Manuel Bel- 



grano" (División Contrataciones j 8a- 1 HOSPITAL CENTRAL 

ministros), sito en Avda. de loe CotisMtu r | "Dg; JOSÉ A.** CEBALLOS" 

yenfces 3120, Sari Martiiv Pvcia. de Buei- ["'Llámase "á ■Licitación Públca W» #76 
nos Aires, debiendo dirigirse para pliegos* para ei- día 22 del mes de setiembre de 



e informes a la División Contrataciones 
y Suministros del establecimiento, dentro 
del horario de 10 a 16 horas. 

Las necesidades se refieren a adquisi- 
ción de drogas para farmacia y labora- 
torios, material de vidrio, películas radio- 
gráficas, papel para electrocardiógrafre, 
películas abreugráficas, etc. 

e. 8j9 N? 9.353 y. 17[9|70 

POLICLÍNICO "PROFESOR 

ALEJANDRO POSADAS" 

Llámase a Lictación Pública N? 79J76 
para el día 21 de setiembre de 1976, a 
las 13 horas, para subvenir las necesida- 
des que a continuación se detallan: Ad- 
quisición de cama para partos, clamps, 
cureta, monitor, pinza tijera, espectofo- 
tcmetro, equipo para biopsia esófago- 
gastro-yeyunal, con destino al Policlínico 
"Profesor Alejandro Posadas". 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento Administrati- 
vo Contable (Sección Contrataciones)', si- 
to en Martínez de Hoz y Marconi de 
Villa Sarmiente (Haedo Norte), Partido 
de Morón. Pvcia. de Bs. As.,debiendc di- 
rigirse para pliegos e informes al citudc 
Departamento, — Villa Sarmiento. 3 de 
setiembre de 1976. — El Director. 

e.3|9 W 9.141 ?.14|9|76 

HOSPTIAL COLONIA 

"SANTA MARJA" 

Expediente N? 1-2020-41 10000474)76-7 
Llámase a Licitación Pública N*> 13¡76, 
para el día veintiuno del mes de setiem- 
bre de 1976, a las doce horas para. con- 
tratar la adquisición de 'artículos de 
limpieza" para el ejercicio económico 
1976, con destino al Hospital Colonia 
'Santa María", Santa María, Punilla, 
Córdoba. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en la Sección Contrataciones del 
Organismo Licitante, debiendo dirigirse 
para pliegos e informes al citado Servi- 
cio, de lunes a viernes de 6 a 13 horas, 
e. 13|9 N» 9.513 v. 14|9|76 



HOSPITAL VECINAL TIPO 
CENTRO DE SALUD 
'DR. VICENTE ARROYASE-* 

Llámase a Licitación Pública N? 1J7G, 
para el día 34 de setiembre del año 19T6, 
a las 10 horas, para subvenir tas nece- 
sidades que a continuación se detallan, 
con destino al Hospital Vecinal Tipo 
Centro de Salud "Dr. Vicente Arroyabe". 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el mencionado Establecimiento, 
calle Alberdi N9 a&5, en Tartagal (pro- 
vincia de Salta), debiendo dirigirse para 
informes al citado Nosocomio o a la Ofi- 
cina de Contrataciones, Defensa N? 192, 
4? piso, Capitaj Federal. Las necesidades 
se refieren a: 1) Artículos alimenticios 
en general; 2) Textiles y Confecciones; 
3) Papel, Cartón e Impresos. 

e. 13[9 N» 9.514 v. 20(9(76 

HOSPITAL 

SANATORIO DE LLANURA 
"VICENTE LÓPEZ Y PLANES" 
Expte. N? 2020-0172000*28)76-7 
Llámase a Licitación Pública N« 38)76. 
para el día 17 del mes de setiembre de 
1976, a las diez horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta- 
llan; Artículos de escritorio, con destino 
al Hospital Sanatorio de Llanura "Vi- 
cente López y Planes". 

L apertura de^ las propuestas tendrá 
lugar en la Oficina de Contrataciones 
del Hospital Sanatorio de Llanura "Vi- 
cente López y Planes', en General Rodrí- 
guez, Pvcia. de Buenos Aires, debiendo 
dirigirse para pliegos e informes ai ci- 
tado Servicio, en el horario de 6 a 13. 

e. I3j9 N? 9.515 v. 14)9176 

HOSPITAL NACIONAL 

".¡OSE T. BORDA" 

Expediente Nv 2020-4101000725(76-0 
Llámase -a- Licitación Pública N? 24)76 
para el día 22 de setiembre de 1976, a 
las 10 horas,, con el objeto de contratar 
la adquisición de Elementos para Labo- 
ratorio, Reactives, Sueros, etc.. para cu- 
brir necesidades de este establecimiento. 
La apertura de las ofertas tendrá lugar 
en el Servicio de Contrataciones y Su- 
ministros, Barracas 375, P.B., Capital, 
debiendo dirigirse para pliegos e infor- 
mes a la citada dependencia, de lunes a 
viernes, en el horario de 8 a 13 horas. — 
El Jefe del Departamento Administra- 
ción. 

e,13|9 N? 9,f04 v,14j9¡7fl 



1976, ■ a . ios ' 10 hbras, para subvenfc las 
'necesidades que "a continuación sé'deta- 
Hnn: Aparatos e Instrumentos para' uso 
médico, can- destino al Hospital Central 
"Dr. José A. Ceballos", Avda, Cmo. del 
Barco 1300, Bell Villé (Cba.L 

La apertura de las propuestas tendré 
lugar en la Dirección del Hospital, de- 
biendo dirigirse para" pliegos e Informes 
al citado Servicio. 

e.l3)9 N? 9.509 v.14)9|76 

HOSPITAL CENTRAL 
"RIO CUARTO" 

Llámase a Licitación Pública N? 10)76, 
para el día 23 de setiembre de 1976 a 
las 12 horas, para subvenir las necesida- 
des que á"continuacíón se detallan con 
destino al Hospital Central "Río Cuarto" 
y durante- el año 1976. 

La apertura de las ofertas tendrá lu- 
gar e n el Hospital Central "Río Cuarto" 
calle Moseoni 486, Río Cuarto, debiendo 
dirigirse para pliegos e informes al cita- 
do Hospital o a Coordinación Sanitaria 
Regional Centro, 9 de Julio 356. Córdo- 
ba, o al Dípartamento de Suministros y 
Mantenimiento (Contrataciones) Defen- 
sa 120. 4? Piso, Capital Federal. *Las ne- 
cesidades se refieren á: Alcohol puro, 
Antígenos, Reactivos y drogas para La- 
boratorio, Hemoterapia y Farmacia. 

e.l3Í9 N? 9.511 v.l4¡9|76 

HOSPITAL COLONIA 

"SANTA ¡HARÍA" 

Expediente N* 1-2020-4110000475176-3 
Llámase a Licitación Pública N? 12J76 
para el día 6 del mes de octubre de 1976, ' 
a las 12 horas, para subvenir las necesi- 
dades que a continuación se detallan: 
Adquisición de medicamentos clínicos, es- 
pecialidades medicinales y psicofármacos, 
con destino al Hospital Colonia "Santa 
Mana", Santa María, Punilla, Córdoba. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar cu ía Sección Contrataciones del 
organismo licitante, debiendo dirigirse 
para pliegos e informes al citado Servi- 
cia, de lunes a viernes de 6 a 13 horas. — 
El Director Interino. 

e.8!9 N? 9.349 7.1719(76 



HOSPITAL CENTRAL 
'RÍO CUARTO 

Llámase a Licitación Pública N*? 7(76, 
para el día 4 de octubre de 1S76, a las 12 
horas, para subvenir las necesidades que 
a continuación se detallan, con destino 
al Hospital Central "Rio Cuarto" y du- 
rante el año 1976. 

La apertura de las ofertas tendrá lugai 
en el Hospital Central "Río Cuarto", calle 
Gral. Moseoni 486, Río Cuarto (Córdoba), 
debiendo dirigirse para pliegos e informes 
al citado Hospital o a Coordinación Sa- 
nitaria Regional Centro. 9 de Julio 356 
Córdoba, o al Departamento de Suminis- 
tros y Mantenimiento (Servicio de Con- 
trataciones), Defensa 120. 4? piso. Capital 
Federal. Las necesidades se refieren a: 
, Especialidades medicinales en general. 
películas radiográficas y medios de con- 

e. 619 N? 9.242 y. 15)9)76 



HOSPITAL DE ZONA 
"DR. J. CASTELLANOS" 

Gruí, Gtiumes - Provincia, de Salta 

Llámase a Licitación Pública N? 8¡76, 
para el día 6 de octubre de 1976 a horas 
12 para adquirir: materiales de'carpinte- 
ría. plomería, albafhlerfa, destinados al 
uso y consumo del hospital de zona "Dr. 
Joaquín Castellanos", de Gral. Güemes, 
provincia de Salta. 

La apertura de las propuestas Se rea- 
lizará en la administración del Hospital 
sito en Cabred s|n. Dirigirse por pliego 
e Informes al mencionado establecimien- 
to. 

e. 9)9 Nv 9.407 v. 20|9|76 



HOSPITAL CENTRAL 
"DR. JOSÉ A. CEBALLOS" 

Llámase a Licitación Pública N? 6¡76. 
para el día 23 del mes de setiembre de 
1976, a las 10 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta- 
llan: Máquinas y Er¡\iipos p|Of ; ctna. con 
destino al' Hospital Central "Dr. José A. 
Ceballos", Avda. Cmo. del Barco 1300, 
Bell Vi Me (Cba.). 

■"La apertura de- las propuestas tendrá 
lugar^en.la Dirección del Hospital, de- 
biendo '-'dirigirse para pliegos e Informes 
al citado Servicio 



HOSPITAL NACIONAL 
"DR. JOSÉ T. BORDA" 
Expíe. N? 3020-4101000750(76-5 
Llámase a Licitación Pública Nv 28|76, 
para el día 24 de setiembre de 1976, a las 
10 horas, con el objeto de contratar la 
adquís'nión de diversas herramientas y 
materiales (destornilladores, llaves, pin- 
zas, mechas, etc.). con desaino al Depar- 
tamento de Mantenimiento y Servicios 
Generales de este Establecimiento. 

La apertura de las ofertas tendrá lugar 
en la División Contrataciones y Suminis- 
tros, Eirracas 375, planta baja. Capital, 
debiendo dirigirse para los pliegos e In- 
formes a la citada dependencia, de lunes 
a viernes de 8 a 13 horas. — El Jefe del 
Departamento Administración. 

e. 6)9 N<? 9.247 v. 15|9¡7« 

Secretaría del Menor v ía Familia 



DEPARTAMENTO SUMINISTROS 

Expte. N 4 ? 58.482)76 
Llánase a Licitación Pública N? 199)76.. 
para el día 27 de setiembre de 1076. a 
las 14 iioras, con el objeto de contratar 
j la adquisición de ropa y telas (vest'dos 
e.l3)9 N» 9.568 T.14I9J76 camisones, pantalones, camperas, tela 



i satiné, tela pique, tfu*r<I*polro«, fr»nei% 
' etc.), ooo destino m Dívereo* flfcaros 
ouya entrega ae efectuar*. ^.:D«posii(M 
Centrales, sito en Curopall<üe 7«L Ca- 
pital, dependientes de la Secretaria da 
Estado del Menor y la Familia. ;.' :. 

SI pliego de condicionas con laa espe- 
cificaciones, *se .encuentra ,"a; dftpostcióa 
de los interesados en el ~ Departamenta 
Suministros, Defensa 120, 8* Pisó, Ofici- 
na 6.039, Capital, donde tendrá lugar el 
acto de apertura. 

6.6(9 W 9.237 T.15|9|7* 

HOGAR "SAN JOSÉ" Y 
ANEXO "SAN CAYETANO* 
DEPARTAMENTO SUMINISTROS 
Expediente N' 54.958175. ' 
Llámase a Licitación Pública N» 200|761, 
para el día 21 de setiembre de 1970 a 
las 14 horas, con el objeto de cohtratar 
la adquisición de un tractor, con des- 
tino al Hogar "San José" y Aneso "San 
Cayetano" sito en J. M. Campos .1801. 
Villa Zagala, San Martín, provincia de 
Buenos Aires, dependiente de la Secre- 
taría de Estado del Menor y la Familia» 
El pliego de. condiciones con las especi- 
ficaciones se encuentra a disposición da 
los interesados en el Departamento Su- 
ministros. Defensa 120," 6' piso, Oficina 
6039, Capital, donde tendrá lugar el acto 
de apertura. 

e.l3)9 N» 9,500 e. 1419)70 

INSTITUTO "Dr. CARLOS 

DE ARENAZA" 

INSTITUTO ''ÚRSULA LLONA DB 

INCHAUSTI" 

DEPARTAMENTO SUMINISTROS 
Expediente N* 58.377)76 

Llámase a Licitación Pública N* 20l|7» 
para el día 21 de setiembre de 1976. a 
a las 15 horas, con el objeto de con- 
tratar la adquisición de máquinas de co- 
ser industrial,' ojaladora, overlock, etc». 
con destino a: Instituto "Dr. Carlos do 
Arenaza", Boulogne Sur Mer (Lamadrid 
y Gorritl), provincia.de Buenos Aires, a 
Instituto "Úrsula Liona de Inchausti", 
Cangallo 2046. Capital; dependientes de 
la Secretaría de Estado del Menor y la 
Familia, 

El pliego de condiciones con las especi- 
ficaciones se encuentra a disposición do 
los interesados en el Departamento Su- 
ministros, Defensa 120, 6* piso. Oficina 
6039. Capital, donde tendrá lugar el acto 
de apertura. 

e.l3|9 NO 9.501 v.l4|9'78 



PROVINCIAS 

BUENOS AIRES 
MUNICIPALIDAD DE TIGRE 

DIRECCIÓN DE COMt'RAS 

Licitación Pública N? 15)76 

Llámase a Licitación Pública N? 15)76, 
para la compra de un (1) tanque térmico 
de diez mil (10.000) litros para calen- 
tamiento de bitalco y un cargador da 
áridos colocados a la Usina Asfáltica do 
Benavidez, según especificaciones técni- 
cas del pliego de bases y condiciones. 

Fecha de 'apertura: 29 de setiembre de 
1976, a las 15.30 horas/ 

Valor del pliego: $ 960.— 

Los interesados en presentar propues- 
tas deberán retirar el pliego de bases y 
condiciones en la Dirección de. Compras; 
de la Municipalidad de Tigre, en el hora- 
rio de 12.30 a 16 horas. 

e.l3)9 N? 9.536 v.M)flt7« 

MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 



BANCO DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES 

Llámase a Licitación Pública para el 
día 13 de setiembre, a las 13 horas, para 
la adquisición de formularlos continuos 
para stock. Los respectivos pliegos do 
condiciones se encuentran a disposición 
de los interesados en el Departamento 
de Compras, Florida 302, 3er. piso, sin 
cargo, de lunes a viernes de 12 a 16 hs. 
e.l3)9 N<? 9.528 V.14|9)76 



■>■ 



COMISIÓN MUNICIPAL 
DE LA VIVIENDA 
DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES 
Alquiler de locales comerciales J 
una confitería -restaurante 
Llámase a Licitaciones Públicas para la 
adjudicación en alquiler, por un plazo d« 
6 años, de locales comerciales situados en" 
el conjunto urbano Gral. de Div. Manuel 
N. Savio íex Lugano I-II). 

Licitación N a 66)76. Alquiler de tacales 
comerciales ubicados en la vía peatonal 
elevada. 

Apertura: 26 de octubre de 1976, a las 
10 horas. 
Valor del pliego: $ 500.— . 
Licitación N' 67|76. Alquiler de un local 
ubicado en el "centro residencial", desti- 
nado a confitería, bar y restaurante. 

Apertura: 27 de octubre de 1076, a las 
10 horas. 
Valor del pliego: % 1.000,—. 
L?s pliegos pueden confi-i litarse y adqui- 
rirse en la División Contrataciones y Su- 
ministros. Carlos Pcllegrinl 291. piso 7?, 
de 9 a 12 y de 14 a 10 horas. 

e. 10|9 N? 9.465 v, 33)9176 



